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站 -一 到 振 请 . 姚 善 评 .名 武 封 一 一 


(三 ) 次 级 增 音 器 及 孜 察 器 
(1 ) 和 绿 路 图 及 其 说 明 

成 昔 过 达 电 压 自 初级 增 昔 器 核 出 ， 轻 传 话 电线 本 可 直接 粮 至 发 射 机 调幅 器 ， 
但 因 (i 成 香 电 压 自 电 粕 属 出 后 故 微 甚 多， 用 以 届 幅 已 感 不 足 。(ii): 子 管理 发 射 机 
人 员 项 节 调 幅 大 小 之 便利 。 故 放电 稚 之 输出 端 有 次 级 增 昔 器 及 监察 器 之 设备 。 次 
航 增 车 器 亦 即 一 成 垩 放大器， 数 察 避 篱 一 检 波 器 及 一 成 理 放 大 恬 ， 其 原理 缚 路 群 
认 第 二 十 图 。 

次 级 增 香 器 共和 起 两 级 ， 第 一 和 级， 第 二 级 。 电 烧 术 出 端 接 至 次 级 增 划 器 内 之 
高 遇 牵 滤波 器 5.1，5.2 等 。《〈 请 参阅 本 文 之 第 一 节 ) 。 再 自 滤 波 器 接 至 可 楼 春 弱 
器 (Attenuator) 5.3， 以 便 增 减 惊 大 第 一 级 之 成 昔 电 压 。 可 伙 衰 弱 器 篇 特殊 设计 
滤 ， 共 本 身 之 居 入 耗 阻 由 炉 出 耗 阻 ， 永 篇 稳定 之 值 ， 所 以 其 输入 耗 阻 再 熏 耗 阻 
5.5 平 行 过 接 而 另 得 一 煌 耗 组 (resultant resistance ) 浆 可 永 与 电 敌 之 特性 入 阻 相 
配合 (match) ， 今 另 和 给 图 简 滤 认 次 。 

图 中 aa,bb 两 连接 柱 调 节 时 可 
使 相向 而 行 ， 或 相 背 而 行 ， 以 耗 蛆 
xxX' 上 a 至 bp 之 成 昔 压 降 壕 入 构 压 器 
3.23 之 初级 。 但 撼 论 aa 与 bb 两 连接 
柱 在 何等 位 置 ， 输 入 耗 阻 却 永 篇 耗 
阻 xx 。 再 者 抵 论 aa 与 bb 十 连接 杜 
在 何等 位 置 ，ya 永 等 於 xa ， yb 永 Ci 
等 蕉 xb ， 故 输出 耗 阻 亦 永 等 讼 耗 阻 Y 。 

传 话 电 米 约 有 10 公 里 之 长 度 ， 自 不 免 受 外 界 磁场 与 电场 Ginduoetive inter- 
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ferenoe) 之 影响 而 用 生 亲 亿 电 压 ， 如 校正 耗 阻 5.5 中 间 之 活动 接地 接头 ， 使 电 粳 


雨 烁 出 端 ， 各 端 对 认 地 之 苯 筷 电压 ， 彼 此 但 等 ， 则 雨 惊 出 端 不 认同 等 之 末 饥 电 邹 ， 


Vsame potential) 自 可 钾 厅 全 电压 机 大 第 一 级 奖 。 东 阻 3.16 之 中 同 接地 ， 其 作用 
亦 略 同 。 

低 成 音 遇 率 时 , 则 释 荐 器 3.23 之 初级 线圈 物 阻 (Primary impedance) 小 , 其 上 
之 低 遇 这 电 三 亦 小 ， 故 增 昔 器 之 过 率 特性 曲线 凶 不 能 维持 平衡 妖 ， 因 是 乃 以 电容 
器 5.14 寻 释 厦 器 3.23 之 初级 称 围 串 过 ， 使 与 初级 穆 圈 之 电感 从 低 遇 率 丰登 生 串 加 
谐振 (如 200 过 左右 ) 现象 ， 则 初 航 牧 圈 上 之 低 过 牵 电 压 自 可 连带 提高 ， 增 昔 句 之 
遇 率 特 隆 亦 因 之 改良 ， 但 此 电容 器 5.14 却 不 妨害 施 蕉 初级 线圈 上 之 高 明 率 电压 。 

夫 压 器 之 次 级 每 跨 接 一 大 量 之 耗 阻 ， 如 耗 阻 8.3，3.16，5.27， 及 4.2 兰 ， 此 
项 耗 阻 之 作用 〈I) 供给 释 礁 器 次 级 一 个 比较 稳定 之 载荷 耗 阻 ， 使 塌 昔 器 之 运用 ， 
趋 认 稳定 ，(II) 城 少 沟 压 器 次 级 标 园 分 佑 电容 之 乱 患 。 

(I) 爸 压 器 之 次 级 ， 李 篇 一 端 接 至 极 ， 一 端 接 至 灯 闲 ， 购 泡 内 之 棚 原 东 
阻 Rg 依 栏 奈 之 和 需 正 需 负 化 甚 倒 。 是 亦 邹 捷 在 释 压 器 砍 航 之 耗 阻 儿 化 甚 托 ， 今 
车 以 一 高 蔓 之 范 阻 计 棚 极 翘 阻 Rg 平行 违 接 而 得 一 翻 耗 阻 R, 则 接 在 移 压 器 之 藉 航 
者 灌 此 翻 耗 阻 R, 跌 Rg 法 化 其 重 ， 而 翻 耗 阻 R 却 不 致 构 化 艺 鳃 ， 增 得 器 之 有 运用 自 可 
较 坊 移 定 。 

《II) 次 级 入 圈 分 他 电容 之 坊 患 ， 主 要 者 可 分 入 两 项 略 壕 之 。《〈i) 次 角 分 伤 电 







次 裔 汤 端 不 接 邦 阻 次 级 两 端 跨 接 大 是 耗 阻 ， 
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振 ， 致 释 苍 器 灵 航 高 明达 电压 突 高 ， 今 认 叙 压 器 次 报 两 端 跨 接 一 大 量 之 耗 阻 ， 似 
有 将 实 狼 分 伤 电容 作用 抵 销 之 势 ， 高 过 率 处 发 生 谐 振 之 现象 ， 党 可 无 形 避 喝 。 霓 
压 器 灵 级 两 端 跨 接 一 大 量 耗 阻 改良 过 这 特性 曲线 之 作用 ， 观 第 二 十 一 圆 丛 明 。 

in 次 航 分 做 电容 与 欢 航 狂 圈 之 电感 相连 合 ， 再 硕 芙 空 管 之 作用 可 发 生意 外 
振 温 ， 意 外 振 绰 遇 率 在 成 昔 率 范 围 内 ， 则 境 昔 器 发 生 叫 声 。 或 尝 率 中 在 成 昔 遇 
雁 秀 围 外 :但 振兴 不 稳定， 成 理 轴 涵 乱 之 间断 ， 认 是 屏 剑 电流 感受 磷 化 ， 亦 是 使 
增 昔 器 发 生 叫 志 。 如 能 以 高 值 之 耗 阻 ， 跨 缔 在 释 厦 器 之 次 和 级， 将 次 级 分 佑 电容 摧 
毁 ， 章 外 振 漫 自 可 咒 除 。 - 

今 再 观察 第 二 十 图 ， 各 芙 空 管 之 棚 极 此 串 连 一 耗 阻 方 接 至 负 棚 偏 耗 阻 7.8 ， 
如 厅 阻 3:5，4.24， 及 5.24 等 此 是 。 此 项 耗 阻 乃 篇 防止 棚 极 上 之 电压 趋 至 正 电 压 
之 用 者 ， 盖 棚 极 偶 坊 正 电压 时 ， 必 吸收 电子 ， 流 经 此 等 耗 阻 ， 返 至 笨 秋 ， 认 是 此 
等 耗 阻 上 生 一 厦 降 ， 扰 形 中 将 鳃 机 筷 移 至 更 负 之 值 ， 中 续 有 较 大 之 苞 香 电压 施 认 
棚 极 ， 亦 不 致使 棚 极 趋 至 正 电 压 。 

耗 蛆 7.8 篇 供 给 各 芙 空 管 鱼 棚 仿 之 用 者 ， 一 端 接 至 屏 极 电 源 之 负极 ， 一 映 接 
地 ， 宣 炙 邹 接 至 各 芙 空 管 之 燃 粹 ， 各 芙 空 管 之 屏 极 直流 此 须 轻 此 耗 阻 方 训 返 至 屏 
极 电源 之 负极 ， 故 在 其 上 生 一 直流 厦 降 ， 且 其 上 各 上 处 之 电压 均 较 地 厦 (ground po- 
tential) 坊 低 ， 各 棚 标 之 入 棚 偏 序 各 依 其 所 需 大 小 ， 自 其 上 取得 之 。 

电感 6.9，6.10 与 电容 6.7，6.8 租 成 一 屏 极 电压 泪 波 器 ， 电感 7.5，7.6 与 电 
容 6.3 租 成 一 朵 入 电压 滤波 器 ， 电 感 7.1 7 7.2 和 与 电容 6.1 亦 入 一 炊 炎 电 压 泪 波 器 ， 
专 供 第 二 钥 贰 空 管 之 用 。 屏 极 电源 另 有 一 支 电 路 种 阻 6.11， 耗 阻 7.8 近 至 负极 
形成 一 分 压 器 potential meter)。 了 芭 钴 阻 6.11 上 一 部 份 礁 降 供 答 调 幅 表 级 屏 概 
电 帮 ， 另 一 部 份 供 给 扩 音 器 凡 磁 稼 团 励 磁 。 电 容 6.6，6.5 ， 及 6.13; 需 泪 去 耗 隆 \ 
6.11 上 各 接点 之 电压 小 起 伏 之 用 者 。 

以 - 上 已 将 灵 级 境 音 器 及 车 察 器 各 另 件 大 致 壕 漂 ? 或 早 属於 初级 声 昔 器 之 说 明 


， 其 未 述 者 ， 当 在 以 下 各 段 中 顺便 解释 之 。 
ERrpTmpgamgHT2TmEPrTTECNTEEUIGTTETEIETT TREEEESDTEETTIRYRTITTGIEIOOCEIOESCSEETecTEGORSSISasseaepopmnoeraarpaoegergg 


四 

今 是 略 述 次 级 增 香 器 之 运用 。 成 香 电 奈 自 电 粮 玉 出 狼 高 率 滤波 器 5.1，5.2 
等 深 至 可 释 夫 弱 器 5.3 上 ， 自 其 上 取出 通 宜 之 成 理 电 压 轻 释 夺 器 3.23 从 至 第 一 般 
放大 过 ， 藉 是 耗 阻 3.8 上 可 胶 天 之 成 得 压 降 ， 硒 阻 3.8 实 符 一 控 香 器 ， 取 其 上 一 
部 份 电 压 送 至 第 二 失 放 大 之 ， 放 大 和 后 之 成 香 电 压 径 释 压 器 3.24 泛 至 发 射 机 第 六 角 
之 弱 幅 管 ， 次 级 增 香 器 之 功用 完 显 。 次 级 十 理 器 与 发 射出 均 开 父 人 后 ， 可 将 开关 
5.17 推 上 ， 则 电流 自 灵 电源 发 出 ， 正 电 术 已 直接 接 至 了 信号 炊 粹 出 乏 正 三 ， 负 
志和 经 开关 5.17 接 通 至 B 信号 燃 琉 出 入 负极 ， 认 是 初级 增 理 器 上 之 B 信号 烘 朋 亮 ， 
即 知 照发 射 楼 钳 妆 ， 静 候 播 童 ， 同 时 本 身上 之 B 信号 谷 正 负 雨 端 亦 完 公 接 通 至 电 
洗 电 源 之 正 鱼 两 端 而 明亮 。 著 初级 增 音 器 已 懈 父 ， 知 照管 理发 射 机 人 员 预 备 播 各 
大 有 则 自 初 级 增 香 器 发 来 之 直流 电流 自 A 信号 由 输 大 糙 办 入 ， 淘 继电器 1.10 之 入 圈 
y 使 克 志 器 吸 牢 。 基 是 自燃 于 电 源 发 昌之 电流 ， 接 通 至 A 信号 由 使 之 明亮 。 此 项 
电流 傈 自 开 天 7.16 外 接 则 不 径 任 何 开 并， 停机 了 时， 将 开关 5.17 推 下 ”开关 5.17 之 
1 将 检 波 般 之 均值 表 短 路 。 开 关 5.17 之 2 将 本 身 卫 信号 内 之 电流 市 断 ， 辐 时 亦 然 
电流 攀 出 至 B 信号 朵 力 出 生 ， 开 关 5.17 之 3 将 胡 压 器 3.24 之 次 级 短路 ， 可 手 成 理 
电压 琅 至 发 射 机 第 六 航 之 因 幅 管 。 

今 再 悦 明 履 察 器 之 运用 。 妇 察 器 共 分 三 部 份 。 一 篇 检 波 航 ， 一 乱 调 幅 表 胡 ， 
一 往 履 察 器 放大 级 。 楷 分 述 认 下 。 

检 波 级， 笃 屏 极 俭 波 。 和 粽 圈 2.7 上 之 慎 幅 高 遇 束 电压 傈 自发 射 机 天 入 入 圈 交 
连 而 求 。 痉 烷 圈 2.6 施 共 棚 极 上 而 发 生 屏 极 检 波 ， 儿 圈 4.18 及 电容 4.19 ， 4.11 傈 
供给 高 遇 李 电流 之 捷径 ， 检 波 和 后 之 成 昔 志 流 轰 耗 阻 4.8， 欠 是 耗 阻 4.8 上 有 成 香 电 
压 ， 取 其 上 一 部 份 成 悍 电 压力 至 释 苍 器 4.13， 供 给 填 幅 表 般 之 用 。 另 一 部 份 成 车 
电 厦 施 基 磷 夺 器 4.15， 艇 历 器 4.15 之 次 角 接 一 均值 表 (mean value meter) ， 测量 
让 香 电压 ， 亦 即 山 罕 调 幅 之 程度 。 所 彰 均 值 表 实 即 一 交流 电压 表 而 已 "此 处 和 另 
有 了 股 香 电流 经 电容 器 5.15， 砂 阻 5.8 ， 电 容器 抱 2 而 至 煤 条 ， 取 箔 阻 5.8 上 一 部 
份 成 香 压 降 供 答 监察 器 放大 级 之 用 。 
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调幅 表 狼 与 初级 增 香 器 上 之 贡 幅 表 级 完全 一 致 ， 可 无 容 再 进 。 
辟 察 器 放大 级 之 枫 生 志 奢求 产 有 二 ， 开 关 5.18 移 至 上 面 ， 则 接 共 耗 阻 5.8 上 
”故此 时 此 航 所 放大 之 臣 香 电感 乃 傈 来自 发射 机 者 。 开 关 5.18 移 至 下 面 ， 则 此 时 
此 胃 所 放大 者 乃 傈 来 自 灵 级 增 音 器 者 ， 盖 耗 阻 5.7 跨 接 放 伙 压 器 3.24 之 立 航 ， 取 
:其 上 之 一 部 份 成 苦 电 古 接 至 沟 压 器 5.22， 再 接 至 监察 器 效 大 级 放大 之 故 也 。 此 上航 
之 屏 极 接 一 释 压 器 4.14， 工 次 和 级 接 扩 香 器 ， 另 一 小 称 转 接地 摄 波 器 插口 ， 估 播 
波 之 用 。 
黎 压 器 4.14 之 次 航 跨 接 一 耗 阻 5.12， 了 芭 黄 上 之 一 部 份 电压 慷 至 开关 5.19 之 上 
端 ， 如 此 时 已 将 开关 5.19 移 至 上 面 ， 以 匠 简 接 入 划 简 插口 ， 邹 可 由 得 晤 察 器 放大 
: 般 核 出 之 声音 。 若 开关 5.18 已 移 至 上 面 , 旭 所 贡 得 者 篇 发 射 所 播 之 整 香 ， 开 天 5.19 
移 至 中 间 ;获得 艾 级 胃癌 器 略 出 之 声 昔 ， 其 成 香 电 压 之 来 源 乃 傈 来 自 耗 阻 5.10 上 
省 ， 而 耗 阻 5.10 上 之 成 昔 电 压 又 傈 来 自 耗 阻 5.7 上 者 故 也 。 并 关 5.19 移 至 下 面 ， 
可 区 得 自 电 烧 办 入 之 声音 。 故 可 利用 护 香 器 或 划 简 比较 发 射 机 ， 次 闻 增 童 器， 及 
电 烧 之 坟 出 香 调 ， 确定 失 曝 之 所 在 ， 法 至 简 盾 o 
〈2 ) 试 验 之 方法 ， 及 试验 之 结果 。 
次 级 一 香 器 之 试验 亦 不 外 试验 下 遇 率 特性 ， 及 振幅 失 鞭 丙种。 试验 稼 路 圆 如 


训 弹 器 在 11 度 
扩 音 器 在 15 度 
因 正 式 有 运用 时 
此 二 器 固 常 甘 
从此 等 度 娄 也 \\ 





第 二 十 三 图 “ 试 双 入 路 
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图 中 核 太 两 端 印 第 二 十 贺电 烧 之 输入 雨 端 ， 出 两 端 即 第 二 十 圆 接 至 发 射 机 
改 第 六 级 贰 幅 管 之 两 冉 。 作 过 率 特性 试 哈 时 ， 计 凶 成 昔 过 率 振 强 器 之 者 出 电压 ， 务 
使 其 相当 闪 正 常 运 用 时 电缆 所 核 出 之 电压 方 可 ， 输 入 雨 端 各 串 连 一 300 欧姆 东 阻 
， 代 赫 电 绑 之 特性 德 阻 ， 其 作用 正和 与 试验 初级 增 昔 器 时 ， 核 入 雨 端 各 串 连 一 100 
欧姆 相同 ， 请 套 阅 本 文 第 一 节 。 术 出 两 端 不 接 载 苛 ， 故 办 出 之 电压 即 乱 增 昔 器 之 
电动 力 。 健 刀 刍 扼 开 阴 置 大 左 方 ， 则 其 窑 管 电压 表 所 测 得 者 坟 输 入 二 车 器 之 电压 
BEi， 甘 认 右 方 ， 则 测 得 者 震 增 香 器 之 检 出 电压 Bo 。 试 验 叶 ， 可 攀 衰 弱 器 在 11 度 ， 
控 昔 器 在 15 度 ， 今 将 遇 率 特性 试验 之 结果 ， 书 之 起 次 。 
第 七 表 “次 航 增 童 器 遇 率 特 性 试验 之 记录 


输入 增 藻 | 增 昔 器 壤 大 全 放大 倍数 傈 以 
天 率 | 稀 人 民间 | 食 晤 汇 过 | 放大 售 且 | 站 大 保 喜 | “放大 信保 
伏 股 伏 腹 和 验 入 电压 卫 i 除 软 出 
25 6.5 8.85 T236 2.670 电压 Bo 而 得 ， 放 大 
50 6.5 14.9 2.292 7.204 自 
100 6.5 14.9 2.292 7.204 傈 野 自 放大 傍 数 计 
200 6.5 14.9 2.292 7.20 出 ”二 者 之 关 傈 早 
300 6.5 14.9 2.292 7.204 见 基 本 文 第 一 节 之 
500 6.5 15.02 2.31 7.272 4 
700 6.5 本 2.33 7.348 第 (7 ) 式 ， 坛 观 第 
1000 6.5 15.15 2.33 7.348 一 表 ， 高 明达 部 份 
2000 6.5 16.18 2.49 7.924 ， 放 大 倍数 汝 高 ， 
3000 6.5 16 汪 8 2.49 7.924 
4000 6.5 16.4 2.523 8.038 此 中 不 其 合子 理想 
7000 6.5 17.79 2.74 8.756 之 直 巡 ， 但 却 稍 可 
10000 河 15.38 2.368 7.488 抵债 电缆 高 过 举 部 











份 特 性 曲 穆 之 低落 。 依 放大 倍数 K 所 给 之 过 茸 特 性 曲 穆 见 认 第 三 十 四 图 。 
测 武 振幅 失 鞭 之 级 路 仍 如 第 二 十 三 图 * 以 1000 明 之 成 昔 电 压 试 验 之 ， 渐 次 增 
加 输入 塌 昔 器 之 电压 ， 依 次 测量 其 迟 出 电压 起 验 上 时， 可 爸 宫 能 器 仍 在 11 度 ， 控 


得 器 仍 在 15 刻 ， 今 将 振幅 失 攻 试验 之 千 果 叫 之 讼 次 。 
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第 八 玫 次 航 增 理 器 振幅 失 时 试验 之 记 银 




















驻 大 增 | 增 洛 器 | 放大 | 放大 试 枫 堪 表 和 当 输 入 电压 过 人 放 
音 器 电压 | 罗 出 电压 | 倍 数 | 傈 数 
卫 i 伏 腕 “| 卫 o 伏 腹 玉 了 .B. 13.8 肌 蛙 。 则 放大 倍数 即 稍 低 洲 
0.86 2.53 | 2.943 | 9.374 ， 乃 表明 发 生 失 芙 现 象 ， 但 自 电 
1.36 4.0 2.942 | 9.372 糟 炉 至 次 级 增 昔 器 之 电压 ， 至 多 
2.22 6.2 2 溯 9 | -8.912 全 
2.845 7.9 | 2.78 | 8.880 | ， 亦 不 过 10 个 伏 腕 ， 在 此 筋 轩 内 扰 
3.69 9.92 | 2.69 | 8.596 幅 失 趴 现象 极 小 ， 无 能 乱 患 ， 依 
485 | 也 | 2 | 8.332 | 上 表 刀 儿 所 给 之 振幅 失 其 曲 和 风 
6.565 16.8 2.56 | 8.164 
9.22 23.1 | 9.508| 7.986| 闪 第 二 二 五 图 。 
13.8 30 2 人 62746 = 人体 筑 一 
党 米 米 类 汪 芝 江 3 演 兴 米 尝 党 
本 下 
昆 水 浅 尝 涂 当当 灯 梁 举 米 洲 洲 业 类 演 尝 迷 兴 洒洒 荣 


本 刊 上 期 (三 光 ) 第 五 期 )『 中 央 订 播 志 半 各 项 楼 件 之 测 武 及 襄 明 JJ 一 文 需 手 民 研 习 ， 和 有 销 识 》 特 坊 更 
正如 下 o 


























第 一 页 “第 十 一 图 中 
原文 @@ 粒 色 几 改 ”@@ 灰 色 
原 放 “”@ 灰 色 赂 改 ”加 粒 色 
第 二 页 第 二 行 
原文 Ine Oamping 诬 改 Line Damping 
第 五 页 ”第 十 一 行 
原文 “( 波 具 常 数 ) 肉 改 〈 相 移 常数 ) 
去 页 ”第 十 五 行 
汇 (4 区 人 芝 
myVas 一- 总 克 改 y= oo |23 ac 
第 大 页 “第 十 信行 
- R G 了 G 
m 广 区 到 Car+-as ) wx 区 -二 (CN 
第 七 页 第 三 行 
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媒 克 Ca [到 -二 ( or os 省 让 改 -< [到 -去 ( OP TO ) | 
第 作 页 ”第 四 类 ”第 三 项 


.办 出 壳 蕉 输入 电 医 
原粮 辆 太 党 革 诞 改 - 畏 对 志 莉 - 
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第 九 员 无 和 插 电 第 三 知 
传 话 器 之 进程 外 


和 \ 全 问 器 入 电 语 及 广播 之 喉 否 ， , 将 振动 实 气 之 昔 波 禹 而 符 癌 柑 之 电波 ， 系 以 全 
淫 及 播 泛 。 较 般 科 学 的 说 法 ， 传 话 咒 傈 将 机 械 能 秦 入 电 出 
能 之 工具 。 此 种 工具 亦 随 时 代 而 改进 ， 途 呈 各 式 之 类 别 
， 殿 进 程 亦 顺 有 足 述 者 。 
最 初 之 央 精 式 传 语 器 需 丛 筷 型 (Penoil-type ) 欠 一 ， 
作 七 八 年 乱 体 斯 教授 (Professor Hughes) 所 实用 。 然 天 





舍 话 器 式 人 之 比较 : (1) 最 和 之 坚 背 次 精 式 (2) 磁 力 式 (3) 最 新 之 带 式 

宙 氏 (Alexander Bell) 所 发 明之 电话 机 实时 此 二 年 ( 一 作 七 坟 年 ) 5 当时 所 造 之 
机 件 ， 利 用 电磁 作用 ， 将 一 涛 包 片 年 大 永 久 破 铁 之 前 ， 而 在 磁 钱 本 身上 税 以 多 轿 
潮 竺 ， 此 式 电 放 机 可 作 发 适 器 (Transmitter) 用 ， 亦 可 作 接 收 器 (Reoeiver) 用 。 
当 吉 人 向 发 适 器 襄 话 时 ， 香 波 击 动 钱 片 使 之 振动 ， 磁 阻 序 随 此 振动 而 改 释 ， 故 永 
久 磁 践 所 生 之 磁力 杰 随 之 万 更 。 此 歼 更 之 破 力 ， 即 威 应 而 生 相 党 之 电压 世纪 在 碟 
钱 上 多 围 之 雨 端 ， 使 其 办 进 相当 电流 至 接收 器 内 和 迷 围 中。 此 则 接收 器 之 克 化 力 ， 
受 电流 之 影响 泵 娶 之 歼 更 ， 在 其 前 面 之 钠 片 随 之 振 蝇 复 成 普 波 。 唯 此 种 简单 之 机 
件 效 率 基 小 = : 

体 斯 氏 之 傅 话 器 含有 一 根 炭 棱 ， 欠 其 雨 端 作 标 形 之 四 陷 ， 轻 支 从 二 关 如 之 上 
， 此 炭 架 即 作 短 电 极 之 用 ， 厌 以 连接 电路 。 公 和 谷 机 件 装置 区 共振 板 (Sounding 
board) 上 ， 其 和 后 沟 若 二 改 绝 泛 使 用 紧张 薄膜 。 昔 波 街 紧 也 权 欢 支持 之 次 棒 上 即 改 
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生 振动 ， 由 此 振动 而 使 支持 点 发 生 压 力 之 释 化 ， 和 结果 伙 动 电极 之 耗 阻 。 将 此 传 话 
器 与 电池 及 电话 耳 厂 串联 ， 党 耗 蛆 释 动 哇 ， 电 路 中 之 电流 即 因 之 十 减 而 生 波动 ， 





天佑 耳机 中 之 薄膜 随 之 振动 复生 原理 。 
不 久 即 有 叭 声 (Hummings) 炭 精 

式 伟大 器 路 之 产生 。 此 器 傈 将 和 关 未 NI 泡 

填 满 在 一 你 小 匣子 内 ， 硬 底 有 一 志 央 人 | 

板 电 标 ， 匣 著 保 一 张 白金 游 膜 奥 划 中 

的 炭 居 紧 楼 着 如 第 一 贺 所 示 。 此 种 式 SS 

样 非常 有 利 ， 可 以 说 是 现代 炭 精 式 伟 SN 

新 器 的 先锋 。 自 此 式 传 话 器 问世 后 ， 

各 昌 者 于 年 的 时间 ”器 了 很 多 人 的 忆 吟 琴 兰 哇 式 佬 话 器 禽 纲 代 式 链 的 先锋 

血 ， 加 以 改 渤 ， 才 和 达 到 现在 的 境地 。 第 一 国 


可 是 从 前 的 方法 现在 逮 用 於 塞 背 式 〈 Solid-baek t7pe ) 的 构造 。 此 式 机 件 又 叫做 
邮局 型 (Post 0 租 ce Patter ) 像 车 式 
电话 机 上 的 喇叭 样子 。 其 内 部 棚 积 如 
第 二 图 ，A 锡 一 铜 彼 之 小 圆 售 ，B 篇 
痰 精 底板 ，C 需 可 动 之 痰 精 电 枉 ， 稳 
定 在 萃 著 圆 盒 口 的 云母 片上 。 园 盒 内 
霸 满 租 痰 末 。 用 一 根 比 四 将 可 动 之 志 
极 与 大 沙 膜 卫 相 赤 。 此 种 小 插入 物 叫 
做 传 话 器 的 箱子 或 银子 〈(Button) 5 


此 型 之 传 话 器 种 类 很 多 ， 得 基 本 原理 \ 





第 二 图 邮局 型 岂 已 式 傅 疾 器 之 内 部 手 织 都 是 一 樟 的 。 
柄 流 央 精 式 


横流 尖 精 式 传 话 器 (TransVerse current-carbon microphone) 傈 根据 前 述 之 同 
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样 原理 而 做 成 ， 不 过 构造 方面 稍 有 不 同 。 其 最 大 之 不 同 点 篇 薄 膜 不 与 电极 相连 。 
泗 膜 傈 不 导电 的 材料 做 成 ， 普 通用 云母 ， 其 功用 仅 香 将 空气 振动 的 夺 力 传 迁 至 痰 





未 因此 构 动 内 耗 阻 。 此 式 之 重要 部 分 如 
5 第 三 图 所 示 。 
多 因 办 耗 阻 较 高 故 检 出 效率 艳 低 ， 但 
| 反应 特性 习 通 常 之 音箱 式 禽 佳 。 然 如 由 
昌 雨 个 单 箱 式 传 话 器 紧 合 在 一 起 作 推 换 式 
排列 


” 能 





的 特性 。 

新 式 炎 精 传 话 器 其 需 优 良 ， 埋 日 之 样式 已 
不 和 需 人 所 注意 ”而 更 趋 认 交流 波 道 之 研究 。 

第 一 次 与 央 精 式 傅 话 器 相 抗 衡 者 坑 动 圈 式 (Moving-eoil type)， 如 磁力 电话 瑞 
简 之 形状 ， 英 国 广 桥 公 司 背 日 信用 之 。 

与 此 传 话 器 人 等 者 即 乱 普 坎 所 用 之 
动 圈 式 扬声器 ， 较 有 良好 之 千 果 。 第 四 
圆 所 示 潜 符 现 在 所 用 的 一 种 小 型 扬声器 
之 重要 部 分 。 有 些 型 式 中 以 圆 顶 形 沙 膜 
代 奉 圆锥 形 的 薄膜 。 

最 新 之 带 式 倩 话 器 (Ribiom micro- 
phone) 亦 傈 电 芍 设计 ， 其 中 合 有 一 外 钢 
合金 之 强力 永久 磁 馆 或 电 破 饭 ， 磁 极 之 
间 县 有 带 状 之 波形 铝 质 薄片 此 式 传 话 第 四 图 ”小型 动 疾 式 揭 车 器 之 内 形 





檬 流 袍 精 式 舍 话 器 








第 关 其 扰 和 糠 二 第 二 一 芮 
器 受 秋波 速 度 的 激动 而 作用 ， 所 以 又 号 做 速度 倩 详 器 (Velocity microphone) o 铝 
带 的 移入 和 山 破 极 之 间 有 很 小 的 空隙 ， ” 以便 前 后 移动 时 不 轴 巩 彝 接 角 ， ， 同 时 保持 克 
力 司 大 巧 佳 。 第 五 贺 示 明 此 型 之 重要 部 份 。 

铅 带 之 移动 和 赫 波 之 速度 成 正比 的 反应 而 切割 两 极 间 之 克 场 因此 带 上 感应 
有 电流 发 生 ， 电 旋 之 大 小 及 遇 李 完 双 随 
带 之 移动 情形 而 决定 。 铝 带 之 耗 阻 甚 小 
“ 仅 篱 一 欧姆 之 分 数 ， 其 中 电 沪 由 出 立刻 
传 盏 吡 速 之 异 压 释 压 器 初 航 称 转 奥 其 稳 
阻 配 正 。 此 种 爸 压 器 可 闪 乱 传 部 器 之 一 
部 分 。 霓 压 器 次 级 乏 圈 之 德 阻 普通 翅 
250 或 500 欧 姆 。 由 带 式 传 话 器 所 得 之 边 
出 揭 需 一 100db。 由 於 其 低 德 胃 ， 带 式 
传 话 器 可 用 甚 电 米 与 其 放大 器 连接 。 反 

| 第 五 图 ”人 带 式 佬 话 器 之 重要 部 分 应 过 率 由 20 玛 15,000 现 波 甚 需 优 越 。 

有 一 种 特别 的 外 造 ， 将 数 人 条 带 串联 ， 用 公 闪 破 鲍 制 ， 业 已 成 功 而 得 有 甚 好 之 
千 双 。 此 种 装置 有 较 高 之 翻 阻 以 及 尽 大 之 慷 出 和 较 高 之 露 敏 性 ， 而 对 认 接 季 夯 器 
的 训 糠 的 长 度 ， 精 泪 府 可 能 之 最 短 限度 巴 厅 其 重要 。 和 
= 电容 器 式 傅 话 器 (Condenser microphone) 好 多 年 前 就 有 了 ， 可 是 近来 地 秆 作 
普通 的 上 用 。 其 原理 傈 根据 包容 量 的 改 释 ， 内 部 的 构造 使 有 一 罕 硬 之 金属 片 在 
片 的 前 面 紧张 一 金属 薄膜 ， 但 二 者 之 间 有 微薄 的 空间 。 吉 样 的 排列 就 成 乱 一 德 电 
容器 ， “其 中 的 一 个 旭 片 因 着 音波 振 副 所 生 之 从 所 压 力 而 自由 
振动 5 

第 六 图 篇 电容 器 式 傅 话 器 之 穆 路 ， 由 图 可 知 此 式 与 其 他 
各 式 不 周 之 处 需 不 需 杰 压 器 。 奥 傅 话 器 串联 者 篱 电池 B 及 高 


硝 阻 了 ， 通 常 乱 引 至 10 遭 格 欧姆 。 电 容器 C 初 充电 和 后 在 不 ET 
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发 香 的 时 候 稼 路 中 钴 电流 流动 = 传 话 器 中 之 电容 量 如 胎动 ， 印 影 叶 雨 前 片 使 其 


充电 ， 电 池 有 使 充电 回复 至 其 正常 稳定 值 之 功用 ， 故 於 此 种 情形 时 有 电流 自 电 池 
hh 流出 经过 耗 阻 R， 而 造成 颤动 电压 跨 认 耗 蛆 之 雨 端 。 


流 膜 之 共振 


上 述 之 黎 动 电压 可 直接 迭 至 放大 管 之 极 而 被 放 大 ， 闪 核 迁 魏 中 接 一 革 流 电 
容器 以 阻止 直流 电 亚 。 使 电容 器 式 传 话 器 中 之 薄膜 枉 轻 而 伸张 极 紧 ， 则 其 主要 之 
共振 能 超过 有 用 成 得 和 围 。 

如 用 平 金属 底板 ， 则 薄膜 奥 底 板 间 
<“ 拓 |‖ 之 一 届 空 气 包 有 淑 旺 作 用 ， 千 果 使 化 

2 了 醒 度 减 低 。 有 一 种 方法 可 以 驶 去 过 种 毛病 
， 就 是 用 有 孔 的 底 慨 ， 但 是 有 些 屋 计 利 
用 过 减 幅 作用 ， 站 引 用 合计 之 空气 室 及 
通风 孔 ， 使 沽 膜 之 共振 平坦 。 第 七 图 入 
包容 器 式 传 话 器 之 情 造 。 

紧张 薄膜 传 话 器 之 特性 大 牛 依 入 薄 
膜 的 紧张 度 和 奥 薄 膜 相 关 之 其 他 性 质 ， 如 和 欲 减 低 此 种 影响 ， 由 新 近 之 经 验 应 用 区 
弛 清 膜 电容 器 式 传 语 器。 此 种 样式 傅 话 器 之 特性 ， 划 多 依靠 注 膜 与 底板 间 所 禁 半 
之 薄 空 气 层 之 减 幅 作用 。 其 父 之 原理 及 使 用 法 与 紧张 菏 膜 式 相同 。 

所 有 之 电容 器 式 传 话 器 须 用 低 电 容量 潮 黎 ， 因 此 种 电容 量 与 传 证 器 平行 ， 共 
结果 沽 低 效率 ， 使 苇 电 容量 仅 存 一 部 分 之 歼 动 。 低 耗 阻 之 漏电 路 亦 基 有害 ， 因 潜 
能 减低 串联 耗 阻 之 有 效 值 ， 但 花 不 影响 其 效率 ， 仅 使 反应 无 直 灼 性 及 小 少 较 高 成 
昔 遇 素 。 

电容 器 式 传 呈 器 之 优越 反 磊 遇 替 篇 由 30 至 9)000 通 没 9 

此 外 近 数 年 来 有 一 要 军 突起 之 奋 电 式 (Piczo-eleotrie type) 传 话 器 , 此 式 常 被 


让 





第 七 图 紧张 湾 膜 电容 器 式 传 话 器 之 主要 部 分 





叶 得 篇 品 体 传 闫 器 (Crystal miorophone)。 因 有 数 种 千 晶 物 质 如 
云母 ， 电 气 石 ， 洛 琶 泵 本 (Roohelle salt) 及 芒 糖 ， 当 受 甘 粹 
或 伸张 之 秋 形 时 ， 有 产生 电压 之 性 质 。 过 种 显著 的 特性 叫做 
『 压 电 现 象 」“Piezo-elec@rio effect"'。 治 瑟 尔 几 在 数 胡 晶体 
| 中 压 电 现象 最 著 ， 故 唱 体 传 诈 器 中 多 用 之 。 当 初 用 时 货 遇 若 
于 之 困 抑 ， 然 现 已 司法 免除 妇 。 

晶体 传 话 器 之 构造 如 第 八 图 ，( 甲 ) 乱 至 部 结构 ( 乙 ) 篇 晶 
体 装置 ， 此 种 装置 又 叫做 [ 志 电 瓶 ] (Sound-oel) 。 记 电 撒 之 
三 


PP 
AN 















2 





刷 型 晶体 传 二 器 酸 及 


| | 六 刺 售 之 沿 琵 责 雹 
之 击 仙 
娘 醛 之 荞 合 物 叫做 只 克 椭 
(Bakelite) 做 成 之 长 方 架 
”架子 两 泪 支 持 着 两 块 洛 
琶 神 帮 薄 片 之 秋 合 体 。 用 
具 克 祯 高度 苍 
一 个 有 强 性 而 不 透气 的 套 之 其 唐 
子 将 晶体 与 架子 束 紧 ， 使 四 
其 间 的 空隙 不 致 漏 气 。 做 第 式 图 晶体 传 话 器 之 糙 构 ( 甲 ) 及 医 筷 碾 电 浙 ( 乙 ) ， 


好 合 侍 部 浸渍 於 华 氏 104 度 之 昭 液 内 ， 以 免 远 进 空气 及 水 气 。 当 声 电 池 受 昔 波 振 
动 时 ， 两 多 之 晶体 候 此 作 同 相 ( In_ phase ) 振动 ， 因 此 生出 电 硬 之 合力 与 坦 波 之 
压力 成 正比 。 性 交 遇 SR 

晶体 传 话 器 特别 的 优 上 能 把 在 8;000 通 波 以 上 较 高 理 带 的 肖 奉 放大 。 过 是 由 认 
增加 电 历 近世 晶体 之 机 械 的 共振 是 所 致 。 如 晶体 之 共振 是 稍 高 从 10,000 通 波 ， 则 
近 基 此 昧 时 ， 其 遇 牵 特性 必然 愉 起 。 如 果 把 大 做 声 电 天 串 联 起 来 ， 此 种 异 起 能 加 
NGusiueueGa 
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豆 共 振 贴 ， 旭 公 体 巡 率 特性 可 异 至 20,000 过 波 。 但 商业 上 之 应 用 通常 将 声 电 括 讼 
联 或 串 落 联 以 减低 核 册 物 阻 , 所 己 可 用 长 电 德 ,连接 传 话 器 至 其 空 管 之 放大 器 上 。 
\N ”项 电 振 中 之 晶体 甚 小 ， 底 面 重 震 一 平方 公分 ， 厚 度 0.05 平 0.07 公 分 ， 第 作 图 
中 所 示 者 埠 其 放 天 形 。 一 个 击 电 手中 之 每 片 办 出 电压 和 震 0.125 伏 胸 ， 近 堆 10,000 
油 波 时 之 镭 阻 值 欧 需 5,000 欧姆 。 晶 体 傅 话 器 不 需 用 电池 ， 因 得 晶体 对 认 丰 流星 
传 昼 性 ; 也 不 需 用 胡 压 器 ， 平 常 的 方法 将 其 与 芙 空 管 之 棚 鳞 相 接 ， 用 一 平行 丰 阻 
作 所 需 棚 全 电 礁 之 电路 。 
晶 笨 传 话 器 完 人 至 扰 方 向 性 可 用 认 任 何 角度 ， 其 本 身 无 杂音 产生 ， 但 所 受 之 间 
量 不 能 过 量 担 鱼 。 


狐 怀 单 得 天 称 

英国 许多 电 训 ”最近 都 探 用 新 式 章 查 
天 稼 ， 以 代替 平行 天 笋 ， 光 庆 接 收 国外 区 
目 ， 有 其 大 之 改进 。 北 爱 泵 戎 省 城 附近 里 
斯 本 Lisbum 地 方 新 建 之 播 适 机 ， 所 用 天 
舟 ， 即 起 一 要 :143 公 尺 高 之 棋 查 ， 如 图 示 
， 其 成 功 或 能 影响 英国 广播 公司 ， 使 其 他 
如 有 建筑 同伴 天 入 之 趋 
势 o 偷 部 了 toonmans : 公 
圆 中 之 电台 ， 息 避 免 飞 机 
危险 计 ， 天 穆 棋 查 之 高 度 
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检 波 器 线路 之 分 类 7 ai 大 

其 空 管 检 波 器 普通 分 屏 检 波及 棚 检 波 雨 类 ， 其 穆 路 之 克 化 ， 则 有 下 列 数 种 : 
1), 再 生 式 检 波 . ”Regenerative Detection 

2, 超 再 生 式 松 波 Super-regeherative Detection 

3, 振 强 式 检 波 Oscillation Detection 

4, 外 差 式 检 波 Hetero-dyne Detection 

5 被 式 梳 波 “: 工 D5iibI5 颜 3686tio 
本 文 分 渡 上 列 各 种 给 波 法 之 原理 与 称 路 外 ， 论 以 数学 方法 分 析 之 。 

再 生 式 检 波 

以 已 调幅 后 之 信号 电压 ， 加 具 检 波 鞭 空 管 之 机 
极 电 路 时 ， 屏 极 电 瀛 即 随 信号 电压 之 波形 而 起 相 
当 之 释 动 ; 此 楼 动 之 屏 流 实 可 袖 侦 雨 个 成 份 ， 一 入 
成 得 遇 率 之 有 瞩 动 电流 ， 能 激动 扬声器 而 发 莹 ， 另 一 
部 坑 高 遇 率 之 交流 ， 其 波形 与 原来 之 信号 电压 相似 “ 

, 此 种 高 遇 电 流 ， 不 能 汐 扬 亏 器 引起 作用 ， 故 普通 
均 以 过 路 电容 器 跨 接 亦 检 波 管 之 屏 极 ， 以 铝 其 侵 太 
负荷 思路。 匣 能 将 太 路 子 以 适当 之 连 千 ， 使 此 项 高 
过 电流 回 授 至 机 极 电路 而 再 施 以 检 波 作用 ， 则 圳 敏 
度 当 有 显著 之 增进 ， 此 印 所 谓 再 生 式 检 波 。 

… 回 授 之 方法 大 多， 普通 所 用 者 如 图 一 所 示 。 其 
中 (a) (b) 雨 种 最 乱 普 逼 ，(e) 征 校 少 。 图 (a) 傈 利用 
Lp 及 工 两 称 圈 之 交 堪 ， 将 高 届 率 电 访 威 应 至 相 极 电 
路 。 车 将 Lp 及 工件 符 一 个 焰 团 而 将 届 节 电容 器 跨 搂 
准 此 称 围 之 雨 端 ， 则 成 图 (b) 之 称 路 。 图 (c) 傈 另 
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一 种 交 刀 方法 ， 其 屏 愿 电路 有 一 可 释 威 应 圈 LP ， 利 用 其 空 管 屏 棚 雨 极 间 之 电容 
量 及 感应 圈 之 作用 ， 将 高 遇 屏 流明 粮 至 棚 降 ， 其 博 形 生 贡 屏 遇 棚 式 振 温 器 相 也 。 
“ 此 种 交 违 方法 ， 探 用 者 校 少 。 

屏 剑 电路 之 电力 ， 眠 能 厚 上 述 方 法 同 授 至 机 极 电路 ， 则 戎 人 电路 中 之 LO ， 
电流 必 起 相当 之 歼 动 。 若 因 回 授 而 得 之 电流 奥 原 有 信号 电流 同 相 位 ， 洪 千 果 必 致 
增 纺 ， 换 车 之 ， 亦 即 工 C 电路 中 之 有 效 电 胃 减少 ， 故 圳 获 度 及 选择 性 均 有 显著 之 “ 
增加 。 

因 回 授 作 用 而 沽 低 LC 欠 路 中 之 有 效 电 阻 ， 可 以 苯 明 之 如 下 : 

圈 二 示 一 简 
单 之 再 生 式 检 波 
及 其 相当 之 电路 


O 








@ 
兹 合 第 革 
Xe= -= 电容 器 0 之 届 间 
Z 一 卫 十 joz 一 i 二 项 凶 电 路 之 串 巡 稀 胃 
k 一 其 容 管 之 放大 因数 
RP==- 其 空 管 之 屏 电 月 
M = IP 及 L 之 互感 量 
es = 软 入 信号 电压 
钢 上 图 ， 可见 作用 於 电 路 之 德 电 压 ， 等 认 信 号 电 压 ss 加 以 由 Lp 回 授 至 L 之 
电压 joMip ， 在 LRC 电路 中 所 发 生 之 电流 ， 当 等 记 此 煌 电压 被 除 以 串 速 秋 蛆 宛 


即 和 0 


检 波 管 棚 极 所 受到 之 电压 eg 等 基 电 容器 CQ 两 如 之 降 奈 ， 印 


的 闻 袜 和 and 和 下 5 (GD) 


ARREEREERESEETSENCXEERRITIOEAESTTCUEEEETCIP ETEK3E 全 全 TPRCTTTCELIT CTOSREETDTEEE ET IFTOULRUERCCEIRST TESTEESTTOOGESSRZEXREIRREESRNEGGCIEE 
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但 
s 填 joM 一 全 88g 
eg== 一 jXe 人 CE ) 
解 上 式 得 
和 / 
TY 本 人 (2) 


”了 Rp+joLp 
党 振 谐 时 Xe=XL=wL 2Z= 及 


故 将 Oo 1 起 一 jeso 卫 
汪 AT 0 LOW -下 山 02 荆 ML 
Rp 十 joLP Rp 十 joLp 
一 jeso 工 





2 ko2LM(RP 一 joLp) 
CRP 十 joLP) (HP 一 joPp) 





由 jesoL 下 和 洒 全 (3) 
攻 - 同 计 -ton 击 生 oaazj 
上 式 中 鞭 数 部 份 
让 &Lo2LMRPp 
RP? 十 \OLP)” 
此 数值 表示 乏 路 中 之 有 效 电 蛆 ”虚数 部 份 


0 册 02 荆 M 
了 ps? 十 (OLP)2 


表示 线路 中 因 Lp 之 交 连 而 增加 之 胃 阻 。 


由 上 式 可 知 LC 志 路 中 ， 因 回 授 作 用 而 诚 低 之 电 困 篱 
山 02LMRP 

Rp? 十 (OLP)” 

其 值 随 互感 量 M 而 属 ， 当 M 届 和 节 至 
RfEp: 十 (oOLP)” | 


osERP 
RadaraaGpisagrpRRRrFRMCEPSGRESEIETITEECEEEEIEGEE TI CIOIRECXZSEETECSECTEEIETIDOECRTHIEOERESHEERECORREDOETETEETIENI 和 EPE 
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时 ， 戎 节 电 路 之 有 效 电 阻 当 和 起 
。 RCRp? 二 (wwLp)?] 
: 一 及 :村 (0Dp)2 “一 及 ?十 (OLP)? 


若 M 之 值 更 加 增 大 ， 则 有 效 电 町 将 成 起 负数 。 凡 铀 节 电路 之 有 效 电 阻 意 小 ” 则 感 
应 电流 强 ，* 去 化 度 及 吐 择 性 总 高 ， 故 若 M 之 值 调节 至 上 式 之 附近 而 略 少时 ”起 敏 
度 必 其 绚 ， 允 此 区 有 效 电 阻 成 篇 鱼 数 ”电路 呈 振 强 状 能 ， 则 成 理 混 肖 ， 不 能 状 
别 。 | 

但 交 磊 过度 中 不 能 接收 大 幅 电 信 ， 而 状 等 幅 电 信之 接收 则 基 庆 宜 。 其 自身 所 
发 生 之 振 淮 电流 与 外 来 电信 相 调 合 而 成 差 遇 波 ， 惟 此 时 不 复 篇 再 生 式 愉 波 而 成 振 
温 检 波 妇 。 其 立 情 将 讼 外 差 众 波 节 中 述 之 。 


超 再 生 式 检 波 

在 再 生 式 检 波 法 ， 贡 节 电路 之 有 效 志 阻 贻 Lp 及 工 雨 特 团 之 交 过 程 度 而 释 ,已 
如 上 述 。 惟 在 一 定之 交 运 程度 及 一 定之 过 李 了 时， 其 值 篇 一 常数 。 在 超 再 生 式 牧 路 
中 ， 划 其 有 效 电 阻 不 复 租 一 常数 ， 而 自 正 至 负 循 环 伙 更 : 其 伙 动 之 尝 率 篇 甚 低 之 
身 电 遇 率 ， 普 通 在 25K C 左右 。 工 作 时 ， 志 路 旺 断 千 振 瘟 过 状 丰 。 简 香 之 粮 路 如 

周三 所 示 ， 至 其 工作 情形 则 可 愉 国 四 见 之 。 
鞠 几 三， 可见 其 奥 再 生 式 入 路 不 同 之 点 估 
过 | 。 状 屏 极 电 路 中 多 加 太一 交流 电压 。。 图 四 中 Ca) 
@) ~， 乱 核 入 之 已 调幅 信号 ，(b) 乱 另 加 於 屏 夺 电路 
之 交流 电话 。， 屏 证 所 受到 之 物 电 且 念 ED 及 
第 三 国 之 和 。LPp 及 工 两 穆 转 之 交 束 程度 ， 须 贡 节 至 。 
之 正中 波 加 共 屏 极 时 ， 坑 节 电 路 之 有 效 电力 负数 ， 而 旺 振 温 状 态 ， 当 。 之 负 于 
波 加 讼 屏 极 时 ， 其 有 效 电 胜 需 正 数 而 停止 振 漫 ， 换 车 之 ， 人 电路 成 产 绩 振 盟 。 轩 
(o) 示 基 凶 电路 中 有 效 电 胆 之 砍 化 ，(d) 示 机 村 所 受到 之 电压 》 绝 允 术 波 之 后 ， 
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ep 人 
pt 一 =ww: 

(b) 再 生 式 检 波 法 之 回 授 程度 只 

AAAAAAAAAAub 可 炙 节 至 将 振 强 而 未 振 漫 之 一 风 

\e) ” 前 已 述 过 * 至 讼 超 再 生 式 从 波 


As 法 ”其 回 授 之 程度 可 使 电路 大 振 
漫 状态 ， 故 其 震 敏 度 比 再 生 式 更 
优 ， 但 须 另 加 交流 电压 ， 且 认 信 
号 未 收 得 旦 ,能 发 生 啸 声 , 此 乱 其 
缺 则 。 年 来 因 超短波 之 发 展 ， 此 
种 牧 路 应 用 其 多 ， 对 从 中 波 之 接 
收 ， 旭 似 不 及 再 生 式 之 普通 。 








外 差 式 检 波 

普通 之 检 波 从 路 ， 不 能 接收 等 辐 之 电信 ， 因 其 屏 流 壕 出 之 波幅 相等 蛙 ， 不 能 
激动 扬声器 之 振 膜 而 发 垩 。 故 欲 接 收 等 幅 电 信和 顷 用 特别 之 粮 路 ， 邹 所 谓 差 过 式 愉 
波 法 是 也 。 差 遇 式 分 外 差 ( 了 eterodyne) 及 内 差 人 Autodyne) 两 种 ”和 后 者 又 称 振 温 
式 ， 傈 由 外 差 式 明 化 而 来 。 本 和 节 仅 於 外 差 式 加 以 讨论 。 

在 此 种 检 波 线路 中 ， 棚 电路 共有 两 种 办 入 电压 ， 一 坊 外 于 之 信号 电 礁 ， 其 过 
牵 坊 fl ， 另 一 霞 局 部 振 温 器 所 供给 之 电压 ， 共 过 率 乱 fa。 屏 沪 梳 出 亦 含有 两 种 过 
率 ， 一 篇 fl 十 f。， 一 篇 1 一 tf ， 丝 征明 之 如 下 : 

吾 人 已 知 屏 电 访 乱 机 电压 之 本 数 ， 以 式 示 之 篇 

JP = 了 ( 卫 g) 
扰 信 号 办 和 时， 棚 黑 礁 需 稳定 之 直流 负 苍 了 og ”此 时 之 屏 流 亦 各 称 定之 直流 Iop 
故 Iop =f(Eog) 
raparrarrgrgarrrnrarrrrmrrrrrarrrramrrrrrrmtraammyrammmrcrrmmpmamTeaaanoRaTTTETTEECSaTTaarcmnaanan 


稍 二 -下 无 贸 志 第 三 从 

当 输 入 信号 篇 AEg ， 有 旭 黎 电 压 自 己 og 轩 加 AEg ， 同 时 屏 电 流 亦 自 Iop 轩 加 AIP ， 印 
SN Iop 十 AIp=fGEog 十 AEg) 

将 上 式 展 开 ， 即 得 


Iop 十 AIp =f(GEog 十 AEg) 


dIp 人 卫 g? ( d2Ip 
一 f( 卫 卫 二 
(了 Eog) 十 A 尼 于 呈 )+ 了 gs ) 





著 求 一 近似 值 ， 可 略 去 以 后 各 项 不 计 ， 则 








Iop 二 AIp 一 (BEog) 十 Ag( 二)+ AEg? ( daTp ) 





可 dE5” 
邹 dIp\V，AEg> / dzIp 
2 下 记 Apg ( 5)+ 2 人 (-E) 
车 AEg 篱 一 通 期 西数 ， 则 第 一 项 
dIp 
Azg( 5 dEg 


之 平均 值 篇 雾 ” 盖 其 正 负面 积 相 等 。 素 假定 
人 卫 g = 卫 sin 2rfit 


则 屏 流 释 动 之 平均 值 篇 
AIp== -人 。 - 均 过 ssims (2rfit)dt 
和 : 
-= 半 加 一， {Amg* 之 本 均 他 


在 外 差 式 稼 路 中 ，” 除 信号 电压 外 ， 估 有 一 ' 局 部 振 漫 电压 ， 俩 此 振 强 电 医 坊 B?sin 
2rfit ， 则 上 式 当 和 伦 


2 
AIp= 三 - -sinarft+Brsingrtst)* 之 平均 纵 } 





吕 3 也, = 了/ 是 
一 -二 下 全 + 二 二 GD Sin 2Trfit sin2xfat 之 平均 值 )} 


括 弧 中 之 第 一 二 雨 项 仅 能 发 生 直 流 电 ， 光 揭 声 器 不 起 作用 ， 故 有 效 者 仅 第 三 项 
d2TIPp 





襄 EE'sin2rf: tsin2rf st X 


dEg? 








第 一 期 逢 绚 电 第 二 二 真 
用 三 角 法 展开 ， 即 得 








人 
汪 {eosarGt -二 )t 一 os2xG 二 人)t| qdEg: 


由 上 式 可 知 外 差 式 从 波 之 屏 流 琉 出 ” 实 含 雨 个 部 份 ， 一 起 


DR 


工 卫 了 "cos2r (ff 一 下 )t X - 画 g 


一 乱 


1 fm， d2Tp 
有 cog82T (ti 十 古色 dg 





前 者 之 过 率 和 埋 f 一 ft。 ， 和 后 者 需 和 十 fa。 设 乒 等 认 1, 000KC,f 届 节 至 999KC, 则 
fi 一 纪 三 1IKC 
全 十 ft: 一 1999KC 
第 二 部 篇 射电 过 率 /人 耳 决 不 能 并 ， 第 一 部 则 在 
成 昔 范 围 之 内 ”激动 扬 声 器 而 发 出 信号 。 
外 差 式 检 波 器 之 简单 称 路 如 图 五 所 示 2 湛 上 上 
千 部 需 普 通 检 波 系 路 ， 下 后 部 篱 局 部 振 误 器 。 其 





AAAAAAAAAA 
UVUVUUVUUUU 上 内 计生 屿 3 


AAANAAAAAT 人 
UVVUVVVWVVVSY 用 认 e 工作 情形 更 可 以 圆 六 之 曲 称 


表示 之 。 洪 中 (a) 条 外 来 信 
| 号 ， (b) 乱 局 部 振 洽 电压 ， 
和 1 | | 人 


二 计 机 
Rn Ah 蜗 合 得 图 (o) ， 整 流 合 
| ) We | | 几 | | 如 图 (ad) ， 揭 声 器 之 振 膜 即 、、 


第 :xs 亚 


随 其 平均 值 而 据 可 。 
aa 肌 。 。 wneawanuaz 
第 寺 加 职 ， 划 成 内 差 式 ， 其 称 路 完 


全 和 与 再 生 式 相同 ， 惟 此 时 之 回 授 程 度 ， 须 调节 至 电路 呈 振 漫 状 态 之 丰 。 





第 二 三 轴 乱 线 电 第 三 答 
复式 检 波 
\\，，” 式 检 波 亦 称 超 等 外 差 式 乡 路 ， 闪 含有 雨 级 检 波 管 ， 市 上 流行 之 多 管 收 香 婴 
， 大 都 局 认 此 种 穆 路 ， 鞭 其 露 敏 度 及 选择 性 均 者 平 其 他 镍 路 以 上 。 其 公 部 结构 可 
以 下 赂 示 之 。 








人 加 
天 贸 所 收 征 之 电波 寺 轻 高 遇 率 放 大 和 后， 与 局 部 振 强 器 所 发 生 之 电压 ， 同 时 加 
从 第 一 级 检 波 管 之 宙 称 电路 ， 两 电流 相合 而 成 差 过 李 ， 普 通 狗 在 175KC 左 右 ， 稳 
中 间 遇 率 。 玉 入 信号 返 第 一 般 检 波 之 后， 再 使 放大 ， 然 后 再 经 第 二 级 检 波 管 而 得 


低 过 涵 之 成 香 电 流 。 

局 部 振 旺 器 之 调节 电容 器 ， 和 与 高 届 波 放 大 级 之 配 讲 电容 器 司 过 基 -二 ， 故 信 
号 之 过 率 与 局 部 振 温 过 率 之 差 可 以 保持 不 杰 ， 换 车 之 中 间 遇 率 ， 组 保持 得 -- 定 
值 。 此 种 穆 路 之 优点 ， 绝 有 下 而 数 端 : 

(GT 中间 遇 棕 放大 报 突 须 与 一 固定 之 过 牵 相 配合 ， 则 设计 较 需 容易 ; 且 在 180 
KO 左 右 ， 放 大 器 之 效率 比 高 遇 率 及 成 香 遇 率 者 均 较 佳 ， 故 能 得 良好 之 千 果 。 

( 幼 选 择 性 之 优良 ， 亦 非 他 种 糠 路 所 能 比 ， 例 如 可 人 欲 接收 一 1,000KC 之 信 
号 ”同时 有 1,010KC 之 电信 相 援 亿 ， 十 过 率 之 盖 仅 篇 需 要 遇 率 之 百 分 之 一 ( 印 
了 0 0 ) 。 今 若 用 复式 检 波 法 接受 ， 将 局 部 振 浊 过 符 番 节 至 900KG ， 则 
痉 第 一 级 检 波 之 后 ? 洪 1 000KOC 者 释 得 100KC ， 而 1,010KC 者 秋 往 110KO ， 其 
差 乃 增 至 十 分 之 一 ( 即 二 oo ) ， 自 当 易 记分 隔 清楚 。 

(3) 中 间 过 率 底 需 固 定 , 则 称 路 间 可 施 以 有 效 之 轴 段 滤波 器 (Bandl Pass Filter 
) ， 使 千 果 更 需 良 好 。 
as 


册 
本 
有 
、 


中 华 无 称 志 研 泛 入 


从 避 汉王 抽 
上 海南 京 路 大 陵 商 场 三 一 四 号 
当 话 九 三 三 九 零 号 


2 


专 稻 各 种 长 短波 扰 委 志 报 包 话机 提 大 机 公 
共 演 苹 机 移动 发 电机 沁 动 发 电机 及 上 述 各 
种 机器 之 替 件 

二 ” 诗 划 及 承 装 大 小 无 线 志 全 及 志 影 院 有 声 志 
影 机 之 一 切 工程 

二 经 售 及 推销 欧美 名 语 无 矢 电 圭 件 灯泡 原料 
及 各 式 直 流 交 流 收 音 机 等 

修理 各 种 无 线 沁 报 沁 话机 直流 交流 收音 机 
及 其 他 一 切 扰 旨 电机 


左 图 需 本 入 精 侧 之 移动 发 电 
机 电力 需 六 百 非 觅 有 十 二 伏 
| 宣 。 打 三 十 二 伏 打 及 一 百 十 伏 打 
三 种 机 笨 轻 便 管理 简易 最 迁 
家 庭 电 旭 影 戏院 电源 及 钴 允 
电 吝 充 包 之 用 


A] 





二 下放 涉 入 量 尖 时 村 二 下 各 
人 


TY 人 
: 下 
do 


| 
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整流 器 线路 所 
一 “入 论 

在 无 入 电 通讯 工程 中 ， 自 极 简 单 之 交流 收 普 机 以 至 极 麻 大 之 弦 力 广播 台 ， 均 
有 于 认 整流器， 以 供 葵 其 所 需 之 各 项 直流 电源 。 整 流 器 之 作用 ， 恰 如 其 命名 ， 是 
政信 交流 电 乱 直流 电 的 一 种 机 构 。 包 括 电 源 黎 夸 器 ， 流 管 ， 泪 波 器 三 个 主要 部 
份 ， 如 第 一 图 。 征 是 一 
个 整流 管 ， 蓄 不 能 完成 
整流 工作 ， 必 也 同 电 产 
磷 奈 器 合作 。 炎 压 器 是 
将 交流 电源 的 电 奈 异 高 








| 
源 上 流 管 淄 ; 
或 降低 至 尖 当 值 可 驻 RE 的 
第 一 图 


乱 一 只 交流 电 发 电机 。 整流 器 钥 粕 入 路 图 
政 流 管 是 控制 电子 向 一 个 万 向 流 ， 可 祝 吉 电路 内 一 只 校正 方向 的 自动 开关 。 二 者 
相互 连 镇 ， 各 玉 其 长 ， 交 能 将 交流 电报 怖 一 种 单 向 起 伏 的 直流 电 。 再 交 过 一 得 泪 
波 工作 ， 始 可 多 得 极 佳之 直流 电流。 

整流 管 篇 吾 人 所 效用 者 ， 可 分 篇 时 空 整流 管 (High vacunna reotifier tube) 及 
采 氛 灯 流 管 (Mereury-vapor rectifer tube) ,前 者 是 改 泡 内 抽 成 高 度 时 内 的 二 极 管 
; 一 个 险 极 (Cathod or flament) 放射 电子 ， 一 个 阳 屏 (Anode or Plate) 吸收 电子 
。 和 后 者 是 玻 泡 内 或 包 亦 内 ， 充 有 水 银 蒸 气 的 二 极 管 或 三 极 管 。 东 气 台 流 器 又 分 篇 
邹 险 极 示 气 整流 管 ( 瓦 ot-cathod mercury-Vapor rectifer tube) ， 几 是 以 燃 热 的 烩 
料 作 放射 电子 的 险 极 ; 及 孙 弧 三流 器 (Mercury aro rectifier) ， 册 是 以 秒 槽 内 之 沙 
作 队 极 ， 包 电弧 燃 茬 之， 方面 故 发 钞 气 ，- 方 面 放射 电子 因 霓 整流 管 的 构造 
， 受 着 险要 电子 放射 量 的 限制 ， 阳 屏 帘 街 而 发 热 的 限制 ， 所 以 当 阳 屏 篇 正 ， 电子 
向 着 它 的 流量 有 一定 的 限度 * 我 们 称 过 三星 天 限度 的 电流 入 最 大 屏 流 (Maximum ， 
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ee 
第 二 天 届 无 久 是 第 三 做 
Plate current) ， 斯 时 因 乱 管内 有 电流 流通 ， 内 部 发 生 电 压 降 (Inner drop)， 其 什 
视 束 流 管 之 种 类 而 届 ， 在 扶 空 整流 管 ， 因 办 部 电阻 固定 ， 电 压 降 同 流通 的 电流 成 





正比 ， 比 较 高 ， 计 算 及 运用 时 均 须 注意 及 之 。 有 未 气 表 流 管 则 反 是 ， 绑 验 电流 多 寡 
”其 电压 降 均 仅 篇 15 至 25 伏 腹 ， 在 高 秦 整 流 器 线路 中 ， 此 等 黎 繁 小数， 普通 均 赂 


而 不 计 。 当 阳 屏 篇 鱼 的 时 候 ， 电 子 固然 停止 活动 ， 可 是 雨 极 间 仍 受 着 一 个 电压 差 
的 压迫 。 从 电压 过 高 ， 则 二 组 间 可 中 越 电 红 (Are back) ， 引 起 烧 燃 内 部 ， 及 电子 
倒流 的 危险 ; 此 种 现象 在 未 气 表 流 管 最 坑 显 著 ， 普 通 得 整流 管 所 能 醒 受 的 最 高 安 
脏 电 压 乱 最 高 反 历 (Maximum inverse voltage) ， 几 和 电极 间 的 距 风 成 正比 ， 和 
孙 所 的 密度 及 温度 成 反比 。 
二 ”整流 器 线路 之 检 谢 

因 息 所 探 用 的 整流 管 种 类 不 一 致 ， 受 着 它们 的 最 大 屏 流 和 最 高 反 压 的 限制 ， 
以 及 交流 电 汰 的 供 给 又 有 单 相 三 相 之 别 ， 因 之 产生 了 许多 整流 器 穆 路 ， 以 期 束 量 
用 整流 管 之 本 能 。 本 文 之 作 ， 傈 将 各 和 粮 路 之 特性 作 一 概括 的 介绍 ， 弦 於 直 洲 交 流 
间 的 电压 电流 的 计算 ， 亦 撮 要 了 述 之 。 乱 行文 方便 ， 束 流 管 探 用 汞 气 整 流 管 ， 更 妇 
内 部 电压 降 多 所 时 骨 。 至 蕉 滤波 器 当 另 文 专 也 。 


整流 器 糠 路 ， 依 电源 分 别 可 划 入 两 大 类 ; 单 相 整流 器 舟 路 及 三 相 整 流 器 艇 路 ， 


。 前 者 多 应 用 惟 交 流 电 收 埋 机 及 小 型 电 训 ， 乱 人 所 避 知 者 。 和 后 者 多 探 用 试 电 力 
较 给 之 发 报 吝 广 播 台 及 其 他 电化 学 工厂 及 电车 语 等 。 
《 甲 ) 章 个 整流 器 忽 路 : 
(一 ) 哩 相 定 波 整流 器 析 路 
(三 ) 单 忆 全 波 整 流 器 纺 路 
(三 ) 单 相 全 波 四 管 整 流 跨 乏 路 
《四 ) 罩 相 倍 压 整流 器 魏 路 
〈 乙 ) 三 相 整流 器 粮 路 : 
〈 五 ) 三 相 什 波 整 流 器 综 路 ， 
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(六 ) 六 相 牛 波 整 流 器 称 路 
(七 ) 双 Y 平 违 整 流 器 糠 路 
(从 ) 三 相公 波 整 流 器 入 路 
(一 ) 单 相 牛 波 整 访 器 糠 路 (Single-phase half-wave rectifier ckt.) 
单 相 嘻 波 整 流 器 称 路 禹 整流 器 乏 路 中 之 最 简 草 ， 亦 可 称 需 整流 稼 路 之 母 ， 董 
其 他 一 切 复 亲 乡 路， 均 胚 原 认 斯 。 其 称 路 之 接 法 如 第 二 图 (a) 及 〈b) 。 在 第 二 园 
(a) 中 ，T 坊 释 压 器 ，G 篱 整流 管 ， 了 六 负载 电 咀 。 政 流 管 G 之 阳 屏 接 磷 压 器 T 之 U 
端 ， 开 流 管 之 除 极 (或 队 极 流 释 礁 器 之 中 心 同 ) 及 爸 巷 器 IT 之 另 端 9 接 至 负载 Ra 
当 爸 压 器 U 如 篇 正 上 时， 整流 管 遵 电 ， 电 子 由 队 极 该 向 阳 屏 ， 径 达 区 器 了 负载 及 同 





(CQ) (已 ) 


单 相 牛 波 整 流 器 糙 路 
第 二 转 
亚 除 极 。 如 前 耻 此 时 整流 管 的 内 部 电压 降 很 少 ， 除 极 奥 阳 屏 可 视角 等 荐 ; 同时 更 
因 得 电子 流向 是 由 负 至 正 ) 是 放 除 极 和 电压 之 显示 放 负 副 上 者 私 正 。 杰 压 器 之 另 端 
0 加 电 医 显 示 於 负载 上 者 坊 偶 。 当 可 同 篇 负 时 ， 整 流 管 停止 工作 , 越 中 角 波 ， 巡 
U 重 需 正 时 ， 整 流 管 又 恢复 坦 电 ， 整 流 管 遵 电 暑 间 ， 证 当 - 个 过 波 的 时 间 之 中 ， 








第 二 七 页 无 精 四 第 三 答 
故 有 个 波 整 流 器 之 称 。 

第 二 圆 (b) 所 示 者 篇 单 相 牛 波 整流 器 之 另 一 种 联 捷 法 ， 届 是 网 沟 压 器 T 之 0 映 

\A\ 接 整 流 管 险 极 ， 束 流 管 阳 屏 及 释 压 器 他 端 U 接 负载 R。 当 端 乱 正 ，0 录 乱 负 时 ， 

电子 由 负 的 队 极 流出 ， 至 阳 屏 经 负载 R， 入 过 压 器 了 端 ， 转 同 至 险 极 。 当 0 映 息 
正 ， 也 端 乱 负 时 ， 红 流 管 停止 工作 。 如 前 述 整 流 管 阳 屏 的 电压 显示 於 负载 上 者 乱 
旬 。 人 o 

单 相 件 波 整流 器 之 负载 
上 的 错 流 波形 (Load current 
awve form ) 及 整流 管 屏 流 
波形 (Anode current Wave 
“or ) 如 第 三 周 " 息 醒 目 计 汉 二 
， 均 以 电压 表示 之 ， 董 当 色 第 三 贺 
戴 电 阻 一 定 ， 电 流 可 直接 由 电压 依 欧 姆 定律 计算 之 。 

届 : 伙 压 器 交流 电压 最 高 值 = 了 max. 


私 压 器 交 攻 电压 有 效 值 = Peif, = 了 ao.= -了 max， 
7 









100 王 max 


2T 


0 T 
讲 需 蛙 半 = 云 过 


黎 压 器 交流 电压 瞬间 值 =e= 卫 maxSin6 
负载 上 显示 之 直流 电压 = 猎 开 流 管 前 过 电流 之 平均 值 = 了 av.= 了 do 


旭 ， 依 第 二 图 (a)， 了 dc. = 二 Emax_ Sine d6 


一 工人 max， 
死 
一 0.318Emax， 二 用 计 
双 了 de.= 工 了 max. 一 于 , A/ 可 Bao 一 05 和 8Eaco， (9) 


整流 管 在 负 定 遇 时 所 受 之 最 高 反 邦 Emax. inv. 等 谎 粽 路 上 之 卫 max， 
卫 max, inV. 王 卫 max. 一 TBEd6:=3.14Edc， (3) 
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牢 波 整流 器 所 获得 的 直流 电 “ 波形 太 劣 ， 额 幅 太 大 ， 颜 动 数 只 有 一 个 过 波 率 于 ， 
天 发 渡 波 器 的 构 鞍 很 次 ， 兆 其 是 释 压 器 次 豫 电 流 息 向 一 个 方面 流 ， 鲍 心 损 失 高 ， 
以 玫 用 途 不 广 ， 和 常见 者 仅 有 小 型 充电 器 等 。 
(二 ) 音 相公 波 夏 流 器 乏 路 (Single-phase full-Wave rectiier ckt.) 

因 乱 单 相 什 波 整流 器 ， 在 负载 上 流 过 的 电流 波形 极 劣 ， 所 以 双 产 生 了 一 种 
罩 相 全 波 整 流 器 乏 路 ， 用 独 此 居 。 单 相 全 波 整 流 器 粽 路 ， 事 实 上 和 二 相 《〈 相 差 角 
篇 180 ) 牢 波 整流 器 幅 同 ， 特 以 其 初 航 称 围 电 源 属 话音 相交 流 志 ， 故 通称 斯 名 。 
单 相 伙 压 器 IT 之 次 航 乏 图 UV 中 则 9 连 一 中 心 巡 ， 分 UO 及 VO 篱 相差 角 等 於 180 的 
二 相交 流 电 ?U 及 Y 各 连 至 整流 管 GUGVY 的 阳 屏 ， 整 流 管 的 队 极 ( 或 队 极 杰 访 构 巷 
器 的 中 心 卡 ) ， 及 谷 灰 器 T 之 中 心 点 0 连 至 负载 电阻 ， 如 第 四 图 所 示 。 依 前 述 OV 






全 





一 
UUO 
0 上 






单 相 全 波 整 流 器 粽 路 
第 四 图 


之 相 相反 当 吕 篇 正 时 V 码 负 ， 整 流 管 GU 壮志 ，GTV 停止 工作 。 至 其 他 牢 遇 波 时 
)， U 乱 负 ，V 需 正 ，GU 
停止 工作 ，GV 壮志 。 





各 车 空 管 阳 屏 电流 和 第 Eoc 几 
三 图 (b) 相同 ， 但 在 负 尖 这 放 和 汪汪 3 和 于 
载 上 之 直流 电流 ， 因 篱 (Q) 催 直 形 (b) 赵 用 汉 形 


0 单 相 休 波 星 流 器 电流 波 履 
傈 两 个 守 波 整流 管 间 互 第 五 图 
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供给 ， 一 个 全 过 波 内 ， 均 有 电 访 通过 ， 洪 波形 如 第 五 图 (a )， 辣 动 数 篇 二 个 通 
波 率 2fo 
N 交 流 电 故 与 直流 电压 之 关 傈 


亲人 二 汪 和 工人 7pmax， Sin gd 
2TJO 





一 人 了 max， 
光 
一 0.636 卫 max， (4 
双 Ed.o.= 了 了 max. 一 卫 . 、/Ba.co.=0.90Ea.c. (5) 


由 上 ， 休 波束 流 管 比 全 波 流 管 在 术 出 上 及 滤波 上 均 跑 一 徘 。 唯 整流 管 所 要 的 最 
高 反 压 仍 篇 3.14Pd.e.。 过 一 点 因 入 我 们 荆 用 了 殉 故 器 办 各 入 图 UV 问 电 爵 的 一 
， Pa.。 营 厚 流 管 GU 址 电 ，GY 之 除 克 可 入 央 奥 也 屏 同 历 ， 等 败 0U 间 的 志 礁 ev 
Gv 之 除 极 址 GU 之 除 硬 兹 过 ， 亦 等 起 ov。 但 GV 之 阳 屏 电 豚 和 0V 间 的 电大 ev ,二 
者 相反 ， 值 相等 ， 故 GY 整 流 管 二 极 闭 所 受 最 高 反 礁 


an 


卫 max. inVv. 一 2 了 Emax. 一 2 x Pd 一 3.14Ed.c， (6) 1 
友之，GV 章 电 时 GU 亦 然 ， 此 值 不 能 超 浊 整 流 管 所 规定 者 ， 至 论 最 大 屏 流入 全 载 


上 直流 电流 之 1 835 6 =1.57 倍 ， 此 数 亦 不 能 超过 整流 管 规定 量 。 


单 相 储 波 整流 器 稳 路 用 途 景 广 ， 小 型 电 训 及 交流 电 收 香 机 航 坑 傈 此 企 粮 路 ， 

届 空 管 列 造 太 家 常 将 雨 个 整流 管 装 钛 一 个 玻 泡 内 ， 专 供 全 波 整流 之 用 。 

(三 ) 音 相 四 管 从 波 整 流 器 舟 路 (Hour-tubes Single-phage full-wave rectifier cKt.) 
上 述 单 相公 波 整 流 器 禾 路 ， 其 核 出 直 沪 电压 Ed.c.， 夏 当 U0 或 VO 间 的 交流 电 

且 0:9 倍 ， 换言之 ， 仅 当 UV 间 的 交流 电压 0.45 倍 但 整流 管 所 受 最 高 反 古 却 乱 填 

流 电 压 3.14 倍 。 在 普通 收 昔 机 上 ， 因 篇 用 的 电压 低 ， 关 放 赤 压 器 的 避让 及 整 沈 的 

选择 ， 均 不 感受 何 种 困 郊 。 咒 若 所 需 直 流 志 压 在 数 千 以 上 ， 例 篇 4,000V， 则 才 奈 
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器 UV 间 的 交流 电压 须 乱 8,880Y， 整 流 管 所 能 耐 受 的 反 压 须 乱 12,560V。 此 等 高 电 
压 之 释 压 器 及 整流 管 ， 构 造 饶 繁 ， 价 值 过 巨 ， 在 轻 济 观点 上 ， 双 产生 单 相 四 管 公 
波 整 流 器 和 线路， 起 期 完全 利用 UV 之 电压 ， 及 沽 轻 整流 管 所 受 之 反 压 。 和 迷路 之 构 
点 ， 可 先 以 二 管件 波 整流 器 设 明 之 。 试 将 第 二 圆 (a) 及 (b) 作 串 连 ， 如 第 六 图 ， 当 
TU 和 需 正 ，V 往 负 时 ， 电 子 由 GV 队 极 访 
出 至 GV 阳 屏 过 负载 电阻 R， 至 GU 险 
要 同 至 U。 因 篇 整流 管内 部 电 古 降 可 
略 而 不 计 ， 故 直 沪 电压 等 於 UV 间 的 
交流 电压 的 平均 值 。 当 癌 塌 负 ，V 篇 
正 时 ， 整 流 管 停止 前 电 ， 刊 前述 的 补 





单 相 二 管 中 波 尾 流 器 炉 路 


波 整流 器 入 路 作用 相同 。 该 项 入 路 因 第 六 转 
平均 值 太 低 ， 宣 际 上 犯 鲜 用 之 者 ， 其 常见 者 如 第 七 周 所 示 。 通 得 需 章 相 四 管 公 波 


整流 器 全 路 。 又 以 其 联 
+ ”和 络 如 电工 学 上 常见 之 电 
橘 (Bridge Connection) 


R ， 另 名 篇 音 相 桥接 整流 





器 线路。 第 七 贺 再 依 电 
- ” 橘 联 笠 法 重 纵 如 第 八 图 

单 相 四 答 全 波 整 般 伍 路 5 
第 七 圆 (a) 及 (b) 。 当 和 坟 正 ， 





(a) 单 相 四 答 全 波 整 流 答 工作 程序 (b) 


第 八 图 








第 三 一 贡 汪 一 区 -一生 第 三 秆 
Y 和 坊 负 于 ”电子 由 GVY: 流 出 ”过 负载 BR ， 由 GUi 流 回 * 当 口 乱 负 ，Y 符 正 时 ， 电 
子 由 9Us 流出 ， 过 负载 R, 由 GVY: 流 同 ， 成 公 波 整流 负载 上 之 直流 电压 与 UV 
冰 的 交 沪 电 三 之 关 傈 ， 与 至 波 整 流 器 同 。 巾 (4)(5) 得 

卫 dq,e,=0.636 了 max. 王 0.90 了 Ba.c. (7) 





如 第 七 ， 第 八 雨 图 整流 管 GU，GV; 及 GU，。，GV: 成 串 速 ， 共 承受 UV 间 的 电 故 
o 但 沼 GU:，GV, 遵 电 时 ，GVi ，GU, 停 止 工作 ，UV 则 的 电码 瓯 有 GV 和 GTU， 
承受 。 反 之 GU。，GV1， 亦 然 。 其 最 高 电压 等 区 UV 间 最 高 电压 。 





卫 max. inv。 王 了 max. 二 了 Ed.c.=1.57 卫 qdq.c。 


0 吕 
例如 所 需 直 流 电 压 坊 4000Y ， 探 用 此 

种 称 路 时 ， 则 霓 奈 器 UV 间 的 电压 穴 

4440Y ， 整流 器 所 受 最 高 反 厦 起 . 6280V 

” 扰 形 中 均 减 少 一 全 。 是 故 该 项 乏 路 对 

於 不 能 耐 受 校 高 反 压 之 汞 所 整流 管 最 得 遂 

宜 。 复 炎 ， 由 克 压 器 中 心 点 束 乏 如 第 九 贺 





+ 去 Epc 本 民 二 到 5C, 


单 钼 四 管 全 波 整 流 器 世 感 供给 情形 


更 可 多 得 广 Ed.o. 之 电 故 。 普 通 小 型 志 第 九 
问 接 振 温 级 与 强力 放大 级 之 不 同 屏 压 如 500V, 1000V 臣 1000V，2000V 笑 ， 均 可 
以 此 允 义 路 直接 个 别 供 输 之 ， 故 党 起 人 所 纪 用 。 一 一 待 视 一 一 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
一 一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


短 波 与 毒 冯 

传说 蛇 之 毒液 ， 有 了 时 能 减轻 某 种 神经 系 疾 病 。 最 近 在 巴黎 又 有 用 短 
波 治疗 蛇 忠 之 发 明 ， 且 已 设立 研究 所 ， 专 门 武 骏 此 项 问题 二 成 积 上 烦 佳 9 
并 盏 今 向 未 发 现 其 他 之 特 劾 药 ， 能 与 此 短波 作用 对 抗 云 * 


~ 一 一 六 一 一 二 一 一 一 一 
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电 液 电容 器 的 电容 量 很 大 ， 而 所 和 站 地 位 亦 很 大 ， 一 般 的 应 用 也 较 广 。 不 过 过 
种 电容 器 的 特性 和 普通 的 不 相同 ， 所 以 特 得 介绍 ， 希 刻 各 位 在 应 用 时 ， 当 於 其 特 
性 有 更 深 的 了 解 。 

以 两 块 铝 片 播 入 适当 的 溶液 内 ， 接 准 相 当 的 直流 电源 ， 和 结果 在 正极 铝 片 上 ， 
渐渐 发 生 一 杆 具 筷 称 性 的 锅 的 氧化 物 ， 使 电流 到 渐 的 减 少 而 至 挫 雾 。 此 氧化 铝 膜 
的 厚 谍 ， 对 刀 使 用 的 上 时间， 和 加 认 两 铝 片 上 的 电压 有 关 。 在 20 伏 有 晚 电压 做 成 的 薄 
膜 ， 厚 仅 0.00 001 公 厘 ， 而 电压 异 到 400 伏 肌 时 ， 则 氧化 膜 可 渤 0.001 公 厘 厚 ， 
假使 电压 更 高 区 此 ， 铝 片上 氧化 膜 之 厚度 就 没有 显著 的 增加 ， 而 高 压 反 是 以 使 薄 
膜 打 穿 ， 失 去 特 的 德 竺 性 ， 因 而 有 大 量 电 流通 过 。 但 是 电压 减 少 到 400 伏 腹 左右 
， 沙 膜 的 破裂 太 能 短期 间 内 重新 复元 。 

第 一 圆 是 电 液 电器 的 电压 ， 和 电 液 内 通过 志 流 的 关 傈 。 过 只 电容 器 是 用 一 对 
铝 片 在 硕 酸 全 溶液 中 (Ammonium borate solution) 爸 成 ， 在 雨 铝 片上 电压 逐渐 的 


异 高 至 350 伏 觅 而 止 ， 正 名 片上 
[| 了 本 | 有 
| ”的 上 在 确 联 经 中 时 本 介 所 生 和 氧化 膜 之 厚度 罗 有 0.001 公 


七 划 杷 | 

加 加， 汪汪 过 四国 的 人 
由 | 抽 

| 得 雾 ， 然 后 渐渐 增加 电压 ， 锋 察 
其 电流 之 伙 化 。 电 压 由 雾 到 两 估 
股 之 间 ， 电 容器 办 可 鹃 没有 电流 
通过 ， 但 40 伏 股 以 上 到 350 伏 膀 
电流 水 渐 的 增加 ， 而 电压 至 350N 
伏 腊 以 上 ， 则 电 访 的 增加 甚 速 。 电 压 加 高 到 460 伏 腹 志 右 ， 洗 膜 不 能 研 此 电 故 3 
天 姑 破 裂 。 通 过 电流 二 至 数 安 墙 。 还 有 一 更 值得 注意 的 现象 ， 当 有 氧化 膜 之 铝 片 
接 负 电压 上 ， 即 使 电压 是 很 低 的 ， 也 有 大 量 的 电流 通过 。 印 筹 此 薄膜 具有 逆流 的 
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性 质 ， 所 以 许多 人 利用 此 性 质 ， 作 划 电 池 充 电 之 用 。 

氧化 铝 厚 度 极 薄 ， 所 以 每 日 位 面积 游 膜 之 电容 量 极 大 ， 在 电压 30 伏 股 时 所 侧 
成 的 薄膜 ， 厚 偿 '0.00 001 公 厘 ， 其 每 平方 公 厘 面积 约 有 0.2 mtd, 之 电容 量 了 而 用 
高 电压 仙 成 惧 厚 的 薄膜 ， 则 电容 量 要 减 小 ， 像 用 350 伏 觅 网 成 之 海 膜 ， 其 电容 量 
每 平方 公 厘 缴 0.018 mfd. 。 

电流 电容 器 久 显 不 用 ， 则 正极 铝 片 上 的 氧化 沽 膜 ， 就 要 渐渐 的 损 壤 ， 不 过 接 
状 相 当 的 直流电 压 上 哇 ， 正 极 片上 氧化 膜 捐 填 的 地 方 ， 双 会 重新 生 一 层 氧化 膜 ， 
把 捐款 的 地 方 自动 寡 好 ， 在 普通 情形 之 下 ， 使 用 电波 电容 器 时， 有 少量 电流 在 电 
容器 内 葵 午 通过 ， 此 电流 之 大 小 ， 依 不 同情 形 而 愤 ， 不 过 志 流 的 量 极 小 ; 在 低压 
称 路 中 应 用 伟 ， 每 一 粉 法 拉 特 的 电容 量 ， 息 数 粉 安培 之 电流 在 流动 ， 但 在 300 伏 
肌 蛙 ”就 卉 加 至 50 粉 安培 之 电流 ， 在 400 伏 腊 时 划 有 200 粉 安培 5 

用 高 电压 几 成 的 电 液 电容 器 ， 在 低压 粮 路 中 使 用 时 ， 其 电容 量 伍 使 用 时 盟 而 
俱 增 的 。 因 和 需 在 低 电 压 使 用 ， 电容 器 内 没有 充分 的 浊 漏 电 旋 ， 足 以 保持 氧化 膜 原 
来 的 厚度 5 时间 志 加 ， 氧 化 
膜 的 厚度 因 之 渐 减 ， 同 哮 波 
漏 的 电流 亦 渐 增 ， 丰 到 波 漏 
电流 恰 是 以 使 正极 片 氧化 腊 
的 生成 ， 神 俩 其 消失 上 时候 止 
。 假使 志 液 的 温度 较 高 ， 则 
洗 膜 厚度 的 季 动 更 快 ， 由 放 
氧化 膜 的 伙 竹 ， 包 容量 也 就 此 十 大 ， 第 二 图 示 在 60 伏 胶 和 成 的 两 种 电波 电 容器 ， 
在 30 伏 觅 使 用 时 之 电容 量 释 动 。 在 圆 中 我 们 可 以 看 得 当 室 温 异 高 至 402C 时 ， 其 电 
容量 的 增加 ， 上 比较 室温 时 更 快 。 

电 液 电容 器 每 单位 面积 的 电容 量 ， 比 较 普 通 移 电 容器 钓 大 一 千 倍 之 多 。 但 是 
电 液 电容 器 损失 ， 较 纸 电 容器 乱 高 ， 幸 电 液 电容 器 之 主要 用 途 ， 乱 政 流 中 之 滤波 
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黎 路 ， 轩 放大 量 损失 也 没有 多 大 关 保 。 在 油 波 粮 路 内 ， 不 需要 的 交流 电能 ， 大 部 
消 丰 在 此 箱 电 容器 内 ， 过 正 是 泪 波 穆 路 所 需要 的 功能 。 

电容 器 内 主要 电能 的 损失 ， 是 由 芯 电 液 的 胃 力 ， 过 种 阻力 的 大 小 ， 须 视 电波 
的 沁 而 要， 大 构 每 立方 公 厘 ， 由 
50 到 300 欧姆 ， 此 明 力 之 作用 好 像 
与 电容 器 串联 的 电 枉 。 电 液 电容 器 
正极 是 乃 魏 的 锅 片 做 成 的 ， 在 高 过 
李 电流 流入 讲 ， 扫 槽 的 内 部 底面 ， 。3 社 ， 
因 电 流通 过 较 长 的 电 液 的 通路 方 能 “2 
到 过 ， 所 以 劾 力 兹 不 好 ， 因 此 遇 率 
增加 时 ， 电 容量 则 减少 。 第 三 图 曲 
入 ， 示 在 46 伏 觅 时 借 成 的 志 液 电容 
器 ， 在 28 伏 股 应 用 时 ， 示 电容 器 之 有 效 串 联 阻力 和 电容 量 的 关 傈 。 

波动 的 直流 电 中 ， 跌 然 舍 有 交流 之 成 分 ， 但 电极 的 正 负 是 娠 烙 不 稻 的 ， 所 以 
必 电 液 电 容器 可 以 应 用 ， 但 是 以 交流 电流 接 在 此 种 电容 器 的 雨 冉 ， 当 电压 正 负 和 
电容 颖 正 负片 相反 时 ， 电 容器 中 就 有 大 量 电 流通 过 而 成 短路 ” 所 以 电容 器 在 交流 
电路 中 是 不 适用 的 。 


未 用 
己 用 过 -年 


让 
2 


中 第 碗 ) 菇 内 
(全 让 站 放 本 
宗 纱 几 泣 开关 贡 盎 % 琴 





电 该 中 常 有 扎 氧 化 铝 产 

生 ， 电 液 之 温度 您 大 ， 氨 和 氧 
化 铅 产 生 之 速度 也 意 大 。 志 
液 中 含有 之 氢 氧 化 铝 至 一 定 
温度 上 时， 电波 必须 更 顽 ， 怎 、 
苹 方 公 厘 75 欧姆 达 之 电 液 ， 
正常 志波 电容 器 之 特性 曲 济 每 年 的 需 更 换 电 液 一 次 ， 而 
3 流 度 校 淡 之 每 立方 公 厘 300 
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欧姆 蛆 率 之 电波， 可 使 用 无 年 以 上 ， 示 需要 更 换 电 液 s 
更 有 所 彰 电 初 电容 器 ， 他 的 各 造 乃 在 雨 尖 
N\ 锅 扩 〈 一 片上 有 氧化 锅 膜 ) 中 间 宙 一 居 他 和 管 全 
液 之 纱布 ， 海 橡皮 或 其 他 相似 物品 ， 然后 挫 经 
备 而 成 。 此 种 电 栅 电容 器 的 渴 漏 志 访 很 小 ， 引 
而 章 位 面积 上 的 电容 量 却 很 大 。 第 五 图 乃 使 用 to 现 内 


100 小 时 后 之 电 糊 电容 器 的 特性 ， 我们 可 以 看 第 :五 350 凋 
到 自 350 加 到 450 伏 脱 时 ， 使 用 没有 损 敌 ， 也 便 是 电压 有 100 伏 脱 的 焰 动 而 无 损 
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坟 图 是 设计 在 450 伏 觅 使 用 之 电 害 志和 容器， 
其 最 高 耐 电压 需 875 伏 觅 ， 由 图 中 可 以 知 泪 漏 电流 
， 随 使 用 时间 之 增加 而 减 小 的 。 
电 害 电容 器 ， 在 高 包 故 时 ， 氧 化 膜 被 打 禾 后 ， 
| 不 能 自 副 恢 复 ， 是 电 衫 较 易 因 蒸发 而 乾燥 ”因此 失 
去 效用 ， 故 使 用 时 间 较 短 。 














1 2 3 了 才 
转正 硝 入 后 之 时 间 


呈 人 





汽 球 中 扰 线 电 作 同 温 层 测控 骤 告 


自 二 九 三 一 年 瑞士 物理 学 家 皮 加 德 数 授 ， 第 一 次 乘 气球 在 同 温 层 
中 , 作 种 征 关 记 物 理 尝 上 的 研究 以 后 ,一 般 科学 家 郭 起 作 同 温 层 之 测验 
。 最 近 俄国 科学 家 将 自动 扰 生 电 机 件 装 设 基 凤 气球 内 ， 在 基辅 (Kiev) 
| 地方 放 气球 上 内 巡 四 苏 公 尺 高 度 ， 认 地 上 狼 得 由 气球 中 合 出 之 钴 炉 电 
信号 ,= 阔 由 气球 中 之 自动 气压 才 及 温度 表 得 知 该 高 度 不 之 气压 惧 地 面 
:| 小 五 百倍 ， 温 度 篇 音色 雾 下 109.4 度 ， 狗 合 摄氏 雳 下 78.5 度 








第 坟 期 扰 线 和 第 三 大 
二 


电 雁 器 威 应 圈 和 波长 之 配合 雪 


装置 收 井 机 时 最 感 重要 者 ， 禽 电容 器 容量 之 确定 ， 及 称 转 应 糕 之 圈 数 ， 因 上 
十 种 之 配合 ， 直接 影响 收 埋 之 波长 能 围 ， 故 不 可 不 注意 。 下 面 特 介 帮 两 种 解决 方 
法 以 储 诗 者 之 雁 考 。 


} 用 公式 计算 法 | 穆 圈 对 某 稻 波 长 讲 振 时 ，fL,O 三 种 相 万 之 并 保 入 : 


匠 4 
2TA 工人 





第 一 玫 ， 公 尺 和 千 遇 波 轩 照 表 # 汪 () 





f 一 每 秒 尝 波 值 荆 一 wh (办 剖 利 ) 
C =ktd( 粉 法 拉 特 ) 

避 规 定 所 用 之 电容 器 篇 C = .00035ufd; 欲 接收 
之 波长 篇 500 公 尺 ， 化 成 每 秒 沁 波 值 如 下 ， 但 
亦 能 由 第 一 表 求 得 。 


S 
下 到 2 5 (2) 


和 三 波长 ( 公 尺 ) 一 每 秒 遇 波 值 


1012 
代入 (1) 工 = 一 4208E5 


101 多 
47r2X.00035x 600;0003 攻 
朗 感 应 圈 应 有 之 磁 感 量 需 201 狠 剖 利 ， 届 欲 接 
收 之 波长 能 围 ， 须 自 500 公 尺 包 括 至 200 公 尺 ， 
则 电容 器 之 可 盔 秀 围 应 篇 : 
mean Ga 


一 201b 
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OctCessies 
2X201X1)500,000” 

即 电 容器 可 黎 之 范 围 乱 0.000055ufdq 至 0.00035ukfd 
饶 知 称 圈 应 有 之 碳 感 量 起 201kh, 则 能 由 下 式 求 得 稼 力 应 线 之 圈 败 : 


二 0.000055u3d. 


”0.2AasNs 
“ 一 到 +9B 二 100 昌 


工 = 上 h( 粉 剖 利 ) 
A= 禾 转 之 平均 直径 (英寸 ) C = 义 转 线 成 后 之 厚度 (英寸 ) 
B = 义 圈 所 绕 之 长 度 (英寸 ) N = 称 圈 应 线 之 圈 数 

贡 称 园 在 胶木 简 上 线 一 层 时 ，9Q 之 数值 甚 小 ， 故 可 省 去 ，(3) 式 序 成 : 


0 3A 二 9B 、T 4 
人 二 (4) 


省 先决 定 久 园 线 成 之 直径 需 1.5 英 寸 ， 用 30 号 双 秋 包 称 绕 ， 则 A=1.5, 了 = 201， 先 
改 孔 =]1， 即 纱 成 之 长 度 得 1 英寸 ， 代 入 (和 ) 式 ， 





人 | (3xJT.5 十 9) x201 -76 
EX ES 


由 附 才 二 ，30 号 双 悉 包 称 每 英寸 你 可 禾 71.5 转 ， 故 B 之 长 度 不 足 , 因此 再 假定 了 = 
1.15), 以 代入 (9 式 ， 届 一 82 畏 ， 印 用 30 号 侵 条 包 称 在 1.15 英 寸 中 粮 82 转 ， 滴 相 
符合 ， 则 印 坊 所 求 得 之 解答 。 

用 图 解法 阴 法 计算 公式 ， 有 了 时 需 易 错 谈 ， 故 有 用 图解 之 简便 法 者 ， 答 数 中 不 芙 俊 
， 但 得 和 上 者 相 比 较 。 嫩 第 三 表 由 C .之 .00035 虑 划一 直 儿 通 过 500 公 尺 碟 过 工 稼 ， 
其 交 晤 需 201uh,， 印 应 探 用 之 磁 感 量 。 由 工 之 201 感 再 翻 一 直 称 至 A 之 1.5 英 寸 不 上 
; 通过 检查 称 ， 再 由 第 二 表 求 得 30 号 刍 灯 包 粮 ， 每 英寸 能 线 之 圈 数 仍 73.5。 由 上 
8 粮 上 之 71.5 划 一 直 粮 通过 检查 稳 之 交 中 志 B 穆 ， 其 数值 构 1.15 英 寸 即 乏力 话机 
之 长 幅度 ，1.15x71.5=82 转 。 即 和 第 一 法 所 得 之 数值 和 符合 。 再 由 工 之 201 
处， 划一 焰 通 过 1 之 200 公 尺 连 C 称 ， 其 交点 构 乱 0.000055ufd, 即 电容 器 在 广播 磺 
之 释 换 秀 围 。 
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你 
BdG | 直 各 | 线 晰 西 积 每 时 图 数 " 每 在 方 时 可 容 圈 数 > | 每 态 趴 数 | 每 千 中 | 多 名 汪 儿 能 
美国 二 wo 攻 称 和 或 际 亿 姆 黑 、| 通 1 安 寺 
1 |289.3 33690 2 一 Sa 一 3.947| 一 .1I264| 55.7 
2 | 呈 7.6 |66370 Se 放 坟 闪 一 < 一 一 一 4.977| “一 .1593| 44.1 
3 |229.4 152640 全 一 2 一 一 一 6.276| .一 .2009| 35.0 
4 |204.3 |41740 | 0 一 一 一 一 7.914| ”一 39391277 
ES3 和 0 一 过 一 一 让 一 9 980| 一 .3195| 22.0 
6 |162.0 ”|26250 一 | 一 二 一 : 喜 12.58 一 .4028| 17.5 
7 |144.3 |20820 1 一 本 本 一 人 | 二 15.87 一 .5080| 13.8 
8 |123.5 |16510 7.6| 一 了 .和 | 一 一 | 一 20.01 19.6 .6405| 11.0 
9 |tL4.4 |113030 8.6| 一 卫 377 一 一 | 一 25.23 24.6| 7 
10 .1101.9 110380 9.6 亿 二 9.3 8.9| 87. 引 84.8 80.0| ”31.82 30.99 1.0I18 | 6.9 
11 | .90.74 | 8234 0 10.3 9.8 97.5| 40.12 38.8| 工 .284 5.5 
12- | .80.8E | 6530 12.0| 一 11.5 | 10.9 121L 50.59 | 43.9| 1.619 4.4 
132 1 7196 上 5178 13.5| 一 的 有 盖 民 ) 150 63.80 61.5| 2.042 | 3:;5 
14 | 64.08 | 4107 15.0| -一 14.2 1:13.8 183 80.44 77. 引 和 .575 岂 7 
于 09257 16.8| 一 | 228 101.4 97.3| 3.247 祁 :2 
16 | 50.82 | 2533 了 1918.9| 17.9 | 16.4 27 127.9 119 生 .094 全 光 
17 | 45.26 | 2049 21.2| 21.2 | 199 |.18.1 329 161.8 150 5.163 1.3 
18 | 40.30 | 1624 23.6| 238.6 | 22.0 | 19.8 399 203 . 东 188 6.510 革 
19 | 35.89 | 1288 26.4 2.4|1 244 |21.8 479 256.5 237 8.210 .8; 
20.1581:96 | 1022 “| 290.4.29.4 | 27.0 | .238 625 323.4 2998 10.35 .68 
21 -128.46| 810.1 |33.1| 832.7 | 29.8 | 253.0 754 7 13.05 .54 
22 125.35 | 642.4 | 37.0| 36.5 | 34.1 | 30.0 910 514.2 61 16.46 .43 
23 -22.57 | 509.5 | 41.3| 40.6 | -37.6 | 31.6 1080 648.4 584 20.76 .34 
24 120.10 | 404.0 | 46.3| 上 .3 | 41.5 | 35.6 1230 817.7 745 26.17 2 
25 拓 | 外 17.90 1320.4 直 5127150.4 1 45.6 1.3906 1510 | 1031 903 33.00 2 
23 | 15.94 .全 254.1 1.58.0|55.6:| 50.2 | 4L38 2750 | 13)20 1115 41.62 7 
27 | 14:20 | 201.5 | 64.9| 61.5 | 55.0 | 45.0 2020 | 1639 1422 52.48 .13 
23 | 12.64 | -159.8 | 72.7| 68 6.| 60.2 | 48.5 2310 | 2067 1759 66.17 2 
2 台 | 11.26|1 126.7181.601748| 65.4 | 51.8 |2700 | 2507 2207 83.44 .084 
30 | 10 03 | 100.5 |.90.5| 83 3 | 71.5 1 .55.5 |3020 “| 3287 2534 | 105.2 .067 
31 8.928| 79.70|101.， | 92.0 | 77.5 | 59.2 一 | 4145 2765 | 132.7 .053 
32 7.950: 63 21|113. |101 83.6 | 62.6 一 | 5227 9197 对 167.3 .04 
33 7.080| 50,13|127. |LI0 90.3 | 66.3 一 | 6591 4897 | 211.0 -033 
31 6.305| ”39.75|143。|120 97.0 | 70.0 一 | 8310 6168 | 236.0 .023 
35 5 6I8 31.592|158. |132 104 73 放 一 -10480。 16737 | 335:0 .021 
36 | 5.000| 2 中 .00|175. |143 -对 77.0 一 二 约 量 0 7877 |-423.0 .017 
37 4.453| 19.83|198. |154 118 80.3 一 |16650 9309 | 533.4 .013 
38 3.965| 15.72|224. |166 128 83 6 | 一 中 20010 |103866 | 672.6 .010 
33 3.531| ”12.47|28. |181 133 85.6 一 省 品 500 11907 | 848.1 .008 
40 3 145| 9.88|282. 11 ld4n 89 了 一 133410 114222 |11089 .006 





























宇 名 


NE 


演 汰 类 院 吕 时 注 习 可 广 淹 二 滞 灌 全 汶 挡 开 王强 小 


就 避 轩 芥 000T 冰 全 隐 部 靳 醇 人 或 习 演 > 凑 亚 站 内 一 央 少 天 起 强加 000I 并 


| 


[NE 








图 数 





多 圈 检查 表 
每 黄 寸 能 出 之 





二 
和 


第 三 


5o0oo0w 


1 
w 











中 
并 
洲 


无 缘 曙 第 四 〇 页 


电容 器 之 测 明 方 

电容 器 在 钨 称 电 用 件 中 ， 和 与 电 蛆 及 感应 图 同 估 重 要 之 位 置 。 设 此 三 者 有 任何 
些微 损 十 ， 即 影响 及 收音 机 或 发 射 机 圣 部 之 效用 。 

电容 器 分 多 种 ， 而 用 途 炙 有 多 端 。 在 收 香 机 中 所 用 之 电容 器 最 易 损 壤 者 ， 首 
推 滤波 电容 器 及 过 路 电容 器 雨 种 。 有 于 厂家 盘 造 时 受 价格 之 限制 ， 致 应 用 时 ， 不 
能 闹 旺 散热， 使 电容 器 温度 超过 其 安 公 温 度 而 指 壤 。 

电容 器 损 辣 ， 有 雨 种 情形 : 一 入 断路 ， 印 失去 其 电容 量 ; 一 入 漏电 ， 对 于 让 
瀛 胃 力 减低 ， 不 需 无 穷 大 。 电 容器 断路 ， 通 常 可 用 电 柱 〈Capacity ”Bridge) 测 
知 ; 如 巴 路 或 漏电 ， 中 可 由 电阻 表 测 出 ， 但 不 准确 ， 因 电容 器 两 极 ， 当 检验 时 ， 
电压 值 不 同 ， 故 奥 实 际 汉 用 之 情景 不 司 。 珊 该 电容 器 运用 于 规定 电压 ， 则 其 可 由 
串 接 一 个 电流 表 测 知之 ; 至 认 其 实际 值 ， 可 由 四 称 蛆 力 检验 器 (Insulation Resis- 
tance Tester) 量 得 之 ， 惟 价值 类 昂 ， 在 猎 湾 上 ， 殊 不 合算 耳 。 

当 收 得 机 失效 或 发 生 交 流 声 时 ， 即 宜 和 视察 收 香 机 各 部 分 ， 以 明 瘦 千 之 所 在 。 
本 文 所 述 ， 乱 关于 电容 器 之 检验 方法 ， 不 但 可 以 验 明 电容 器 是 漏电 ， 或 短路 ”条 
可 量 出 普通 电容 器 之 电容 量 。 

沪 法 之 一 图 ( 一 ) 从 通常 所 检验 之 电容 器 ， 如 在 电源 供 答 上 ， 所 用 之 滤波 
和 粮 路 。 贺 (二 ) 坊 检 验 电 容器 所 用 之 煌 路 ; 如 败 示 ,了 需 电 位 器 之 移动 丹 ， 接 在 司 
厌 器 了 次 级 图 之 两 闯 。R 优 五 
标 旋 转 赐 之 旋 动 各 ，2, 3, 4， 及 
5 等 既 ， 各 接 有 5ufd， 0.5bhfd， sw 
0.05uid 及 0.005ufd 之 电容 器 
。 耳 简 和 0.5ufd 之 另 一 电容 器 
串联 ， 接 在 P 与 该 租 电 容器 之 
公共 接口 之 间 。 电 容器 用 以 明 
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断 直 流通 过 耳 简 。 
取 一 对 完 公 相 似 之 电阻 ， 
”二 诬 在 AA, 一 接 在 CG7, 使 R 转 
在 “1 之 位 置 ， 把 了 移动 。 侠 
耳 简 锋 贡 时 ， 则 表示 耳 简 钴 交 
流通 过 ， 包 路 成 平衡 ， 是 时 ， 
P 所 处 之 位 置 ， 称 日 扰 效 加 
(Nul Point) 。 乱 较 对 名 志 阻 
器 是 否 相同 起 见 ， 乃 把 雨 者 位 第 和 江 晶 
置 互相 调换 。 悦 革 换 后 ， 耳 简 无 声 ， 即 足以 丛 明 雨 者 相同 ; 恋 不 然则 念 两 者 不 
相似 之 二。 





















当 测 量 电 容量 Cx 时 ， 把 Sw 闭 合 ，Cx 接 在 AA3 
BB 及 CC 各 开路 。 移 动 P, 了 分 别 转 在 2, 3,4), 5 位 置 
” 深 次 试 之 ， 优 耳 简 扰 声 时 而 止 " 谢 是 时 2P 在 电 了 
阻 zi 及 ra 之 问 ，(ri 二 T。 等 于 电位 器 之 季 电 阻 )， 届 
在 位 什 3 ” 则 图 二 可 以 态 三 所 示 之 惠 司 登 桥 表 之 ; 


2 汪 业 TO 
0 勒 居 半 谍 和 p85 


而 由 r; 及 r; 之 芒 败 ， 故 可 求 得 Qxs 

3 管 此 和 路 ， 贿 照 加 一 ， 用 以 检验 滤波 电容 器 时 
， 可 将 视 电 容器 之 正 端 拆 开 ， 接 在 及 B;。 另 路 在 算 骏 电容 器 雨 极 间 之 音波 同 
路 ， 接 有 -~ 个 1/4 鳌 特 之 霓 条 恰 ， 用 坊 电 漏 指示 器 。 与 志 秆 炸 各 者 ， 有 一 个 国生 
流 团 ,阻止 版 动 电流 通过 。 说 胡 励 R 及 P ， 按 灰 斌 之: 壬 不 能 芝 现 扰 效 凸 ) 划 可 
推定 被 验 之 电容 器 篱 断路 。 如 必 试 电容 器 不 漏电 ， 又 不 断路 ， 则 可 依 上 法 ， 量 出 
其 电容 量 。 
EPEPRRCEEGETRREETT RPRT IETTTTTRCTERTEOEIECTCIDIRAECOEETTSTTETTOETCYTTOICTRETAE TREEIGYzee 0SEENRRaILATETRECPREITRCEEEEEEETY GEP9 
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揭 声 器 之 理 圈 ， 在 60 尝 波 时 之 悉 阻 ， 亦 可 用 此 和 线路 测 出 。 把 香 圈 接 在 AA" 十 
端 ，GC" 接 109 电 胃 ( 因 音 圈 忽 阻 通常 在 109 以 下 ， 故 在 CC" 宣 接 低 电阻 ) ， 依 上 
法 ， 求 出 “ 恩 效 周 ? 印 得 。 

沪 法 之 二 检验 守 容 器 所 用 之 贸 路 ， 除 上 述 者 外 ”内 有 一 个 更 多 完美 者 " 
电容 器 之 电容 量 ， 不 拘 任何 值 ， 均 能 同样 量 出 。 同 时 ， 能 验 明 其 病 鱼 之 所 在 ， 故 
乱用 旺 广 。 

称 路 如 图 (四 ) 所 示 ， 乱 
币 衡 电 桥 式 ， 在 此 粮 路 中 ， 
钴 动 一 可 磷 电 轿 Rs, 至 耳 简 是 
手表 时 ， 则 办 至 已 知 容量 之 
电容 器 雨 端 间 之 交流 电压 ，O@Sw 
短篇 平衡 。 

检 骏 电波 电容 器 之 法 ， 

奥 检 验 其 他 电容 器 之 法 相似 “45 
， 仅 芝 检验 时 ， 在 电容 器 上 第 全 四 : 、 国 

,加 上 直流 及 交流 两 种 电压 。 和 仆 蛆 止 直 流通 过 耳 简 起 见 ， 乃 用 一 截断 电容 器 串联 
; 千 果 亦 不 会 影 史 交流 在 电 社 上 之 通路 也 。 

110 伏 觅 交流 ， 接 在 4: 1 磷 压 器 之 次 级 圈 ; 初级 圈 志 压 ， 施 于 20,000 欧 姆 志 
位 器 之 两 冉 。 电 位 器 移动 此 届 其 雨 端 间 之 电 历 降 ， 乃 分 别 施 于 已 知 电容 器 及 未 知 
电容 器 之 各 端 。 如 第 四 周 所 示 之 稳 路 ， 本 属 平常 。 其 实验 之 便利 ， 即 有 刻度 盘 之 
装备 。 苞 把 刻度 秀之 构造 ， 述 之 于 下 : 

取 一 张 白色 息 ， 中 部 和 输 麟 度 ， 如 图 (五 ) 所 示 。 中 心 钻 一 小 孔 ， 以 办 过 电位 器 
之 转轴 。 再 储 假 象牙 薄片 一 张 ， 形 状 奥 敲 白 纸 相 同 ， 中 央 错 一 小 孔 ， 使 络 过 电位 、 
器 情 轴 ， 蕾 在 白 纸 表面 ， 使 从 上 列 度 ， 能 透视 于 由 象 牙 薄片 之 表面 

除 鹿 度 盘 外 ， 倚 有 一 个 指示 头 (Knob) ， 固 定 于 电位 器 之 转轴 上 ， 能 在 稻 上 


RN RNT 恋 5 忆 阅 TITCE3RTRTL 扣 TI 三 全 TUEEYTECEERTPRLITDERERSTIGIEETYTITTTFFEIBEETETTSSTAKDIRNRTE TI DFICTEETRLID 各 














旋转 。 


和 
杆 已 知 容量 之 电容 器 ， 
均 能 接 于 电 栖 之 一 臂 上 
o 此 电 柱 测量 电容 量 之 
包围 证 极 广 间 ， 乱 简便 
及 篇 减 旭 混 俩 起 见 ， 故 
应 用 倍数 烈度 (Multipl- 


0.1,.01,.001 及 ,0001。 
注意 ， 此 数 非 所 测 得 之 





第 三 答 


动 器 8 之 汉 用 ， 在 将 各 





ier Scale); 倍数 共 四 种 


第 五 园 电容 值 ， 乃 刻度 指示 值 “ 


之 倍数 ， 倍数 由 8; 焉 择 之 。 在 8: 之 转轴 上 ， 附 有 小 指针 ， 倍 数 刻 度 ， 则 让 在 外 壳 
箱 之 板 面 上 ， 所 取 用 之 倍数 值 可 直接 许 出。 

当 运 用 时 ， 把 110 伏 胸 电 源 电 路 闭合 ， 彼 输电 容器 接 在 1 及 2。 兹 设 该 电容 器 之 
电容 量 坊 5ufid,S) 置 在 倍数 .1 之 位 置 ， 则 电 福 之 一 臂 所 接 之 已 知 容量 篇 5uftd。 埋 
动 刻 上 度 盘 指示 郑 ， 当 了 人 简 挎 击 时 ， 则 齐 度 指数 应 构 乱 5。 是 以 ， 所 求 之 电容 量 篇 
多 X.I 妇 .5uftdo 

需 较 对 起 见 ， 乃 置 S: 于 .01 倍 数 之 位 置 ， 则 所 接 之 已 知 电容 量 坊 .5ufd， 旋 动 
指示 头 ， 当 耳 简 扰 声 时， 则 烈度 指示 值 应 绝 篇 50， 故 折 求 容量 值 篇 50 x ,0F 部 
.5uftid 。 再 设 取 用 倍数 .0001， 亦 得 相同 之 结果 。 狗 之 ， Si 所 定之 倍数 乱 ， 任 由 
示人 导 定 ， 辕 果 概 完全 相同 。 

8 在 四 个 位 置 ， 校 对 一 个 已 知 容量 之 电容 器 ， 直 刻度 般 所 测 出 之 值 概 和 与 标定 
值 稍 有 出 入 。 此 因 厂 家 投 造 时 每 仿 电 容器 之 实在 值 较 之 标定 值 ， 稍 大 或 稍 小 10%% 
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也 。 
设 当 刻度 秀之 指示 值 在 50， 耳 简 序 完全 幼 声 ， 则 是 时 所 测 得 之 值 最 需 准 确 。 

故 需 精密 测定 起 见 ， 常 把 Si 之 位 置 移动 ， 使 “ 扰 理 位置， 发现 于 50 列 度 附近 。 
CA) 短路 及 断路 之 愉 瞪 


届 某 一 栋 路 "未 秋 其 是 否 短路 ， 可 把 始 疑 线段 之 两 驮 ， 接 在 圆 (四 )1 及 3 之 位 
器 是 呼 ， 如 穆 路 已 短路 旭 指示 头 转 向 左 ， 扰 论 至 任何 位 置 ， 耳 简 稳 寂 静 挎 误 9 


如 称 路 有 岗 路 之 疑 ， 可 把 嫌疑 穆 惧 廊 在 1 及 2 。 襄 买 已 断路 ， 则 抵 论 指示 头 向 右 转 
至 任何 位 置 ， 耳 简 物 是 无 坝 。 


被 验 电 容器 如 漏电 ， 指 示 头 向 任何 方向 情 动 ， 耳 简 熏 不 能 完 公 振 声 ， 但 下 人 ， 


可 找到 耳 简 发 声 最 征 之 一 点 。 是 以 ， 当 风 用 叶 ， 发 现 此 种 情形 ， 即 可 断定 电容 器 
有 漏电 之 哪 。 
(B) 电 流 电 容器 之 检验 、 
用 此 乡 路 ， 电 液 电容 器 其 易 检验 。 电 容器 负极 接 2， 正 三 接站 水 电源 接 至 7 及 
8 。 直 流 电 源 可 自 雨 个 或 雨 个 以 上 之 45 伏 电池 得 之 。 正 区 一 稳 ， 顺 以 0-100 份 安培 
扰 M, 及 低 肖 折 流转 YL。。 诸 纺 安 培 读 雨 开 ， 蓄 搂 一 个 1 欧姆 释 明 器 R，。 初 时 流 过 志 
流 其 大， 下 阻 器 之 电阻 宣 胡平 极 小 ， 以 保 进 续 之 安全 。 侠 电流 降 到 适当 值 时 ， 始 
可 把 释 阻 器 之 电 胃 加 大 ， 平 于 完 公关 路 ，( 印 阻力 詹 宫 大 ) 。 
(C) 电 阻 之 检验 可 
电阻 亦 可 用 检验 电容 器 之 法 检验 。 把 8; 移 至 Off” 位置， 未 知 电 亲 搂 在 1 及 9， 
已 , 知 电 阻 接 在 3 及 4， 把 电位 器 指示 厌 情 动 。 当 耳 简 之 声 最 小 ， 或 完 公 钴 声 哇 ， 屋 


已 知 电阻 雨 值 敌 等 ， 则 '“ 钴 香 "位 兽 发 现 于 50 刻 度 之 附近 。 此 种 应 用 悍 人 可 取 雨 、 


个 宜 同 之 电阻 ， 各 接 在 1,2 及 3,4 千 接头 以 证 明之 。 
有 时， 俭 验 电阻 ， 指 示 藉 定 于 50 列 度 之 右 大 3; 符 1 2 雨 端 电阻 大 于 3) 4 两 丹 电 
阻 时 ， 即 有 此 情形 发 生 。 例 如 指示 标 指 在 3 了 2 两 端 之 电阻 则 篇 3,4 雨 端 电 阻 


FEERIREREEEREEZ 
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之 8 人 翌 。 





(GD) 罗 压 器 比率 之 检验 
SN 如 想 探 知 磷 压 器 之 比率 ， 可 把 创 圈 接 在 1 及 2， 正 图 接 在 3 及 4。 襄 指示 表情 巴 
任何 位 置 ， 耳 简 之 击 炉 不 能 疲 静 ， 可 把 在 3 及 4 之 接 入 互 相 疆 换 ， 则 “ 手 理 "位置 
郎 能 发 现 。『 撼 理 上 位置 ， 贫 发 现 于 50 刻度 之 左 ， 即 可 直接 著 出 其 比率 如 1/3， 
1/8 等 ， 是 篱 降 压 炎 压 器 。 融 发 现 于 50 记 度 之 右 和 如 4/1， 即 可 定 出 鞭 比 率 乱 4， 
是 需 天 压 磷 压 器 。 此 法 可 应 用 于 有 相当 圈 数 之 任何 磷 礁 器 ， 而 得 同样 之 结果 。 侣 
压 器 稼 圈 被 短路 或 断路 ， 亦 可 验 出 ， 检 验 蛙 ， 指 示 藉 指 在 「 短 路 」 或 「 断 路 ] 之 
位 置 。 
(A) 图 一 雾 件 者 
人 释 奈 器 一 个 ( 见 正文 ) 1/4 非 德 需 红 粒 一 个 ， 
电位 器 一 个 ( 见 正文 ) 2, 000 葡 姆 耳 简 一 个 ， 
Ci 0.5 utd 30H 扼 流转 一 个 。 
C3 5 ，， 
四 人 5 35 
和 
C5 -0.005，， 
(B) 圆 四 雾 件 者 
20, 000 欧 姆 电位 器 
0i0o0a02060e， 1ufdq 纸 质 电 容器 


Cr 0.5fd 纸 摘 电 容器 ; 

Cs 0.05ufd 生 夺 电容 器 ; 

0C。 0.005ufd 和 夕 览 电容 器 ; 
Ri 1 欧姆 萎 阻 器 ; 

Ii 低 过 焰 感 器 ， 比 泰 4 : .J3 
5 30 互 扼 流 圈 ; 


MI (0 一 100) 稻 安 培 钙 ， 
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野外 无 稳 电 策 昌 


本 刊 上 一 期 野外 扰 粮 电 一 文 ， 对 蕉 在 野外 收 埋 时 电源 的 览 取 方 法 ， 钱 瞪 详 表 
o 占 然 ， 在 都 市 中 ， 筑 取 电 源 ， 雍 非 训 事 ， 而 车 到 星野 钨 人 之 磺 ， 第 乡 牌 壤 之 匠 
， 或 费 物 览 建设 稍 朋 的 内 地 城镇 ， 求 取 电 源 就 非常 困 郊 了。 那 时 除了 央 介 多 量 的 
高 价 乾 电 记 外 ， 灼 无 其 他 办 法 。 前 篇 已 告诉 我 们 很 多 解决 A 电 的 方法 ， 确 是 存 不 
的 此 路 ， 黑 嚼 中 的 明灯 ， 但 著者 以 需 了 电 供 给 的 解决 ， 至 少 和 A 电 供给 有 同样 的 
重要 。 赣 且 A 志 可 用 乾 电 ， 揣 带 逮 很 轻便 ， 篱 吃 时 的 应 付 ， 补 需 有 志 炬 中 的 小 就 
电 数 个 相 弦 联 ， 也 可 救急 数 小 时 乃至 数 十 小 时 ， 而 了 电 呈 然 很 是 考 用 ， 但 是 很 笨 
重 的 东西 ， 保 访 双 非 容易 ， 价 值 也 很 可 岗 。 

四 流 变 压 

假使 A 电 已 有 多 得 的 方法 ， 蓄 且 鸭 湾 的 话 ， 如 前 篇 所 述 者 ， 要 同时 来 解决 也 
电 ， 实 非 郊 事 。 过 填 有 一 个 简单 的 方法 ， 可 将 低压 直流电 磷 成 高 压 直 流 志 ， 所 需 
电压 的 高 低 ， 北 可 任意 笛 制 ， 特 坟 代 壕 如 次 ， 以 供 前 文 的 补充 。 

用 一 个 感应 圈 〈 做 法 很 简单 ， 除 下 面 介 络 的 简要 误 计 外 ， 如 要 知道 妊 强 的 上 自 
移 法 ， 请 参阅 陈 泽 凤 著 【 电 
所 玩具 秽 作 法 ]〈 下 册 ， 第 
105 页 一 一 商 刍 印 书 迄 出 版 ) 
”其 初级 称 转 各 本 ， 接 至 乾 
电池 或 苗 电 池 ， 如 第 五 图 。 
次 航 称 圈 的 两 入 头 接 至 一 整 
流 桥 ， 使 此 稼 圈 所 琉 出 的 高 秃 FE3e 
压 交流 电 径 过 整流 释 需 直流 。 篱 避 锡 交流 部 份 的 漏 入 ， 更 使 经 过 一 滤波 器 以 得 司 
定 的 直 沪 电 。 

当 开 关 玉 关上 了 时， 感应 圈 的 初级 迷 圈 中 有 电流 ， 因 将 活 钱 A 吸 向 其 欠 秋 束 做 
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成 的 钱 心 。 我 们 再 看 初级 多 圈 中 的 电路 ， 电 流 由 电池 的 一 电极 出 弥 ， 经 开关 区 ， 
接 穆 螺 条 C, 校准 螺钉 E ,了 E 和 活 铁 和 的 接 航 点 ， 弹 仁 8, 图 中 粗 黑 综 给 成 的 初级 弥 
圈 :， 而 后 加 到 电池 的 浊 极 。 现 在 , 活 钱 A 取 算 吸 动向 前 , 人 和 了 的 接 角 打 并， 所 以 
电路 间断 ， 电 流 不 通 。 包 炎 束 做 成 的 铁 必 归 然 失 磁 ， 所 以 A 双 寥 强 赞 S 带 同 ， 那 
麻 A 和 了 的 接盘 ， 又 复 完好 如 地 ， 电 路 重 通 ， 作 用 又 复 过 始 。 如 此 循环 不 息 ， 活 
众人 就 能 跳 跟 不 已 。 同 时 ， 钱 秩 束 中 的 礁 流 也 就 时 生 时 减 ， 秋 化 很 块 ， 所 以 灵 般 
称 圈 的 称 圈 有 制 截 克 流 的 机 会 ， 而 能 威 话 得 较 高 的 电压 了 。 因 次 航 红 围 的 圈 蝎 此 
初级 要 多 好 多 倍 ， 所 以 感应 得 的 电压 就 很 高 。 在 另 一 方面 ， 一 稳 圈 上 咸 应 得 电压 
的 数量 是 和 其 籍 截 役 流 的 速 棕 成 比例 的 。 换 句 话说 ， 称 圈 中 的 硫 ， 在 每 秒 尔 时 
间 队 的 构 化 念 多 ， 和 乏 圈 的 圈 数 念 多 ， 称 围 端 所 得 的 电压 就 成 比例 的 更 高 。 现 在 
,入 团 的 圈 数 ,已 在 秽 造 时 固定 了 ， 不便 释 更 。 但 校准 螺钉 了 ， 可 以 校准 活 铁人 A 
和 甸 心 间 的 隙 口 距 雍 ， 同 时 也 就 习 节 了 活 铁 A 跳 中 的 快慢 。 隙 口 距 肉 僵 小 ， 跳 动 
僵 快 。 馈 心中 的 破 场 杰 更 速率 ， 当 然 隧 同 升降 。 坎 狼 绪 圈 入 端 间 的 电压 可 用 螺 打 
卫 来 遇 节 其 高 低 。. 
感应 圈 的 设 计 

普通 的 感应 圈 ， 次 级 牧 围 的 围 数 很 多 ， 所 以 罗 出 的 电压 很 高 ， 屋 在 数 千 伏 肌 
以 上 ， 但 在 收 得 机 中 所 需 的 不 过 一 百 作 十 伏 觅 的 直流 电 。 所 以 次 角 粮 团 的 圈 数 可 
以 大 大 的 减少 。 最 好 用 较 粗 的 遵 称 重生 一 个 换 上 ， 卫 可 驶 得 损坏 原来 的 粮 团 ， 兹 
可 利用 胸 出 的 地 位 。 次 级 七 圈 半 和 缚 的 加 和 粗 ， 对 让 消 耗 和 安 公 ， 耐 久 等 等 ， 都 是 很 
有 种 人 签 的 。 

在 第 五 图 ，A 和 了 的 接 角 赂 间 ， 常 接 一 固定 电容 器 ， 图 中 略 去 ， 最 好 仍 接 皇 
， 可 以 增加 电路 世 绪 的 速度 ， 和 更 除 接 钥 点 间 的 火花 。 

-此 种 电压 不 很 高 的 感应 圈 ， 也 可 用 低 尝 波 释 压 器 求 改造 ， 方 法 和 本 刊 第 二 答 
第 十 期 第 三 页 所 述 的 用 低 巡 波 释 压 器 改造 粮 电 器 相仿 。 不 过 接 穆 方 面 ， 略 有 不 同 
， 初 航 称 团 可 用 二 十 二 号 委 粮 多 三 层 ; 未 绕 前 先 十 纯 炉 物 如 第 六 图 中 的 黑色 部 分 
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5 松 压 器 钱 心 的 句 去 一 面 和 
在 留存 的 一 面 开 豆 熏 口 ， 在 
第 二 答 第 十 期 第 三 页 中 已 讲 
述 很 娃 ， 第 六 疾 也 已 显示 明 
白 ， 可 扰 良 再 述 。 

“初级 牧 围 的 电路 "和 猎 过 
一 螺 甸 接触 点 ， 和 第 五 图 的 





A B 一 样 。A 被 吸 动 肝 ， 电 第 六 辆 
路 开 断 ， 作 用 和 第 五 图 同 。 
交流 收音 机 可 在 野外 应 用 了 


运 样 所 得 的 电流 ， 电 故 中 已 增高 ， 但 不 是 我 们 目的 中 所 要 求 的 高 压 直 流 电 而 
是 高 压 妥 流 电 。 假 使 威 应 圈 的 容量 足 匆 的话 ， 其 次 级 穆 围 的 琼 出 稳 头 可 直接 接 交 
流 收 埋 机 的 电源 食 ， 因 入 交 流 收 竺 机 中 自 有 整流 器 可 将 交流 电 艇 成 适用 的 直流 电 
的 。 著 怕 感 应 圈 的 容量 不 足 ， 内 负重 荷 ， 可 将 交流 收 土 机 中 的 炊 炎 电源 分 并， 另 
由 电池 或 兰 电 好 直接 供给 。 吉 样 ， 交 流 收 普 机 ， 也 可 上 开 城市 电源 ， 撕 到 野外 去 
应 用 了 。 
轻 过 整流 

要 用 在 直流 收 娃 机 中 ， 必 需 再 沟 整 流 。 整 流 的 方法 很 多 ， 最 普通 的 有 其 宰 管 
液体， 和 未 弧 ， 和 固体 接触 等 多 种 。 第 五 图 所 
示 是 用 固体 郊 化 铜 整流 器 接 成 酉 式 者 。 第 七 图 
示 橘 式 的 一 边 , 其 中 有 九 个 整流 器 相 串 联 , 用 四 
个 接 成 祷 式 时 ， 可 供 一 百 作 士 伏 肌 的 卫 电 压 : 
做 法 用 铜 和 贫 的 套 片 ， 交 台 如 串 钱 样 的 串 在 螺 
钉 上 而 后 将 恤 机 紧 , 铀 片 的 一 面 售 置 在 火 中 烧 御 ， 退 下 待 冷 , 就 生 有 一 屠 薄 薄 的 紫 
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秆 色 养 化 铀 膜 ， 附 在 铀 上 。 因 每 二 负片 和 给 片 租 成 的 一 个 单位 整流 器 ， 至 多 本 能 
承受 十 一 伏 用 的 电 原 ， 所 以 要 有 九 个 单位 相 联 ， 接 成 格式 时 ， 电 流 中 有 雨 髓 相 ， 
“串联 ， 故 己 整 病 乏 路 车 ， 闪 有 十 从 个 单位 整流 器 相 串 联 在 电路 中 以 分 任 一 百 用 十 
伏 肌 的 电 历 。 

整流 俩 的 直流 电 逮 是 未 驶 有 交流 部 份 的 附着 ， 所 以 还 须 加 以 滤 波 ， 方 可 得 到 
生 粹 的 直流 电 “。 滤波 穆 路 如 第 五 图 。 过 襄 ， 因 短 灵 航 入 团 粮 出 的 交流 电 的 过 波 数 
很 高 ， 比 普通 市 电 的 每 秒 甸 仅 五 十 电波 的 要 快 ,所 以 滤波 器 的 容量 , 可 不 如 普通 的 
针 床 笨 大 。 束 用 感应 圈 ， 整 流 器 ， 滤 波 器 一 切 在 内 ， 所 估 的 地 位 和 重量 ， 可 比 一 
个 45Y 的 方 了 电 冰 小 远 轻 ! 滥 是 在 野外 和 旅行 收音 时 原 有 增 丛 的 。 轩 状 行 秆 和 车 
上 应 用 ， 也 很 沽 宜 。 

筷 大 的 调 科 

感 准 圈 所 坊 出 的 电压 了 饶 还 螺钉 了 的 调节 ， 但 如 何方 最 适当 ， 最 好 要 厢 先 用 电 
压 天 校准 。 因 篱 收音 机 中 对 世 卫 电 电 故 是 必需 要 有 极 正确 的 额定 的 ， 过 多 谣 易 捐 
魏 机 件 和 中 空 管 ; 不 足 又 将 妨 肆 收 得 工 作 。_ 次 校准 后 ， 同 时 看 定 初 狼 粮 转 中 所 
用 电 礁 ， 就 使 固定 ， 或 打 成 刀 号， 以 钳 应 用 哇 知 所 配 就 。 


日 刍 时 电子 展 之 测 脸 

美国 哈佛 大 党 所 棚 秘 之 日 鲁 观 罕 转 已 前 往 西 伯 利 亚 冕 测 六 月 十 九 
日 在 总 碟 之 全 日 人 鲁 。 革 中 有 四 人 傈 美国 扰 称 电 太 完 会 全 员 。 专 据 研 究 
在 全 鱼 时 电子 层 浊 从 无 称 电 信号 之 影响 。 哈 货 大 学 之 试验 室内 亦 装 置 
仅 器 准 民 届时 和 接收 由 亦 围 所 发 之 信号 ， 凡 计算 电子 层 反 射 之 电波 

此 均 日 全 我 天 文学 会 及 中 央 大 学 亦 派 员 分 途 至 日 本 之 北海 道 及 俄 
国之 伯 力 二 上 处 观察 。 北 平 大 学 教授 狂 君 策 已 首 泛 赵 日 ， 鞠 察 日 创 ， 小 
研究 其 对 从 顷 灶 电 信号 所 发 生 之 影 法 云 。 
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去 丹 膜 片 尼 和 扫 法 上 

云母 可 篇 单 转 锥 形 扬 志 器 薄膜 的 材料 。 需 要 之 大 小 乱 十 五 公分 见方 。 但 市 上 
所 售 者 俱 坊 稍 厚 之 云母 片 ， 故 须 分 剖 坑 其 海 之 膜 片 网 需 0.003 公分 之 厚 始 能 合用 

分 剂 云母 最 好 的 器 具 是 一 根 季 补 用 的 得 长 尖 针 ， 将 针尖 很 小 必 地 由 厚 片 劈 母 
兆 上 刺 进 ， 可 以 揭 起 一 层 薄片 。 过 种 手 信 有 沟 验 的 人 才能 做 得 好 ， 不 然 就 更 不 了 
揭 破 而 不 能 成 需 一 张 完好 的 膜 片 。 但 当 人 针尖 刺 起 一 昧 的 时 候 ， 沼 着 刺 弦 向 四 周 手 
动 ， 想 揭 出 一 张 薄膜 阔 不 困 胡 。 

所 要 注意 的 事 ， 当 什 拥 副 的 时 候 ， 不 要 多 搂 出 类 小片 云母 附着 在 大 片 皮 ， 摔 
且 针 央 不 要 把 揭 起 的 膜 片 划 伤 。 过 两 种 
情形 扰 痊 有 那 一 种 发 现 ， 都 要 重 行 剖 揭 
， 否则 做 成 的 膜 片 就 不 平 了 。 云母 如 果 
太 薄 了 ， 故 曲 的 时 候 就 容易 破 。 所 以 膜 “ 汉 
片 须 比 0.003 公 分 厚 一 昨 , 但 最 厚 不 可 超 
过 0.01 公 分 ， 膜 片 如 果 厚 了 ， 高 理 疆 术 
出 就 不 很 好 ， 中 然 能 有 最 高 黑 的 显 出 ， 
但 普通 的 标准 就 要 沽 低 了 。 

膜 片 揭 好 之 后 放 在 一 块 平 坦 的 硬木 
板 上 ， 再 用 一 据 圆 木板 放 在 膜 片上 ， 此 用 锁 江 省 族 庆 漠 之 打出 中 -| 
陵 以 剃刀 的 刀片 沿 着 贺 木 板 移 将 云母 膜 切 成 圆 形 。 云 尽 膜 片 不 千 宰 ， 很 容易 破 壤 
， 所 以 另 想 一 个 办法 把 竹 夭 在 一 张 十 及 公分 千 征 的 园 纸 上 ， 嫩 图 所 示 了 在 贺 纸 失 
中 央 画 雨 个 同 必 园 ; 一 个 十 四 公分 直径 ， 一 个 十 五 公分 直径 5 将 十 四 公分 直径 的 
部 分 控 去 ， 预 备 将 所 切 得 十 五 公分 站 径 之 云母 膜 片 用 腰 黏 合共 力 上 ,使 膜 片 之 稳 
称 届 和 纸 上 所 囊 之 十 五 公分 直径 之 圆周 相合 = 先 状 园 形 幅 上 作 105* 之 圆心 有 。 以 此 


Wai 





第 无 一 页 无 粽 曙 第 三 答 
角 之 雨 泪 距 砍 力 心 狗 十 公分 太吉 圆心 ， 东 以 此 距 见 短 个 径 作 二 弧 义 成 曲 穆 角 ， 将 
鱼 中 所 合 之 部 分 再 控 去 如 图 中 情形 

用 一 个 圆锥 体 的 模型 ， 将 截 切 好 的 纸 片 围 线 在 模型 上 ， 按 图 中 接 颖 不 用 胶 夭 
合 ， 然 后 将 云 尽 膜 也 转 在 模型 上 ， 一 面 使 云母 膜 与 乱 黏 合 ，-- 面 使 云 且 搂 合 碟 自 
相 黏 合 。 凡 好 之 后 多 余 出 来 的 膜 片 用 刀子 按 着 接 颖 不 切 去 。 过 样 一 公 图 雏形 的 海 
膜 就 做 好 了 。 

和 与 贺 骏 形 薄 膜 联接 者 即 需 得 圈 (Speech-coil) 。 香 围 必 须 合 在 中 心 风 起 ， 而 不 
与 任何 部 分 接盘， 以 笃 妨 研 其 移动 。 因 此 用 一 个 假象 牙 做 成 的 三 角 架 支持 着 ， 以 
期 得 圈 可 永久 在 适当 位 置 。 

做 好 之 园 锥 形 的 底 滤 放 置 在 一 块 极 平 的 板 面 上 ， 顶 点 ( 即 云母 膜 所 在 不 ) 浴 
凡 接 合剂 ， 然 后 将 昔 围 安置 於 稳定 的 地 位 ， 牙 将 圆锥 形 的 囊 外 刷 以 一 层 腰 水 。 香 
轿 必 需 奥 围 锥 珊 逢 光 焉 行 ， 安 好 和 后 须 径 浊 六 时 至 八 时 的 压 合 使 其 坚固 。 追 接合 坚 
固 后 圆锥 形 的 顶 以 及 登 团 模 型 的 泪 必 须 切 去 ， 只 留 着 些 相 连 的 地 方正 好 县 着 接 
合 的 力量 。 过 种 接合 仅 使 得 圈 与 很 易 挠 的 入 相 甸 连 ， 而 附着 蕉 三 脚 架 之 前 ， 以 名 
发 生 闪 政之 杀 声 。 





傣 线 志 界 之 新 奇 发 现 

美国 标准 局 然 电 称 部 长 迪 林 胸 博士 ， 去 秋 发 现 地 球 上 之 钴 数 电波 
， 以 每 五 十 四 日 起 一 过 期 ， 受 不 知 原因 之 障 胡 ， 不 能 通信 ， 其 时 间 过 
数 十 分 钙 。 巡 博士 发 表 此 说 和 后， 日 本 鹏 信 省 工 锣 局 特 加 注意 ， 果 记 未 
年 二 月 作 日 及 四 月 二 日 ， 亦 发 现 此 碌 现象 ， 洽 引起 学 界 研究 典 味 。 据 
长 固 牛 太郎 博士 报告 ， 带 阳 电 之 爱 泵 佛 攻 粒子 ， 由 太阳 内 部 喷 出 > 降 
注 伏地 球 ， 因 其 速度 其 大， 中 受 地 球 巩 力 ， 不 致 发 生 竹 曲 ， 故 提 亿 空 
中 之 电子 层 ， 使 电波 不 能 反射 ， 以 致 通信 断 稻 ， 其 五 十 四 日 明 期 ， 赂 
， 与 太阳 自转 过期 二 十 七 日 相同 云 '。 
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乱 笋 电 稍 巷 全 
自传 话 器 至 描 声 器 
多 数 夕 称 电 教 本 之 壤 制 ， 大 都 先 解说 族 电 学 名 亿 ， 如 电容 ， 电 感 ， 电 阻 等 等 

”其 次 则 介 胡 收 香 
机 中 车 空 管 及 各 雾 
件 作 用 之 理 肉 ， 最 
和 后妈 及 认 传 下 之 种 
种 问题 。 此 种 篇 法 
， 对 讼 在 学 校 中 研 
守 扰 乏 电 之 学 生 ， 第 一 图 ， 优 粽 志 广 播 往 收 接 间 之 世 路 简 图 

自 其 适合 ， 但 对 有 於 一般 匠 秦 ， 却 不 很 得 宜 ， 盖 后 者 对 讼 无 称 电 智 融 ， 如 能 明 上 播 
香 室 与 扬 沁 器 间 之 情形 则 足 妖 ， 至 从 扰 乏 电 之 专门 研究 ， 非 其 所 愿 也 5 本 交 解 蒿 
”力求 通俗 ， 对 认 一 般 英 欠 较 篇 通 宜 ， 而 研究 无 委 电 之 学 生 ， 在 未 车 教 本 以 前 ， 
而 欲 熟 加 普通 插 黎 电 原 理 者 ， 芝 之 欢 颇 通 当 。 

1. 扰 称 电 传 珀 之 各 狼 
在 开始 说 明 播 昔 室 之 前 ， 篇 便利 起 见 ， 先 将 传 话 器 至 扬 吉 器 之 概 刀 表明 之 9 

图 一 邹 
表示 抵 
穆 电 传 
有 于 之 太 
概 ， 而 
圆 二 则 
篇 其 自 
俺 话 器 至 扬声器 应 有 之 各 级 。 播 秋 者 出 之 声音 ， 使 空气 振动 ， 适 至 传 郑 器 而 可 
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将 其 灵 坊 低 过 李 电 流 。 此 箱 电 流 保 持 其 原 有 形状 ,直至 翌 幅 级 篇 止 。 在 此 级 中 , 低 
、 过 束 电 流 即 寄 瑟 志 播 运 机 玖 出 之 高 过 率 电 流 一 一 即 音 通 所 衣 之 载波 (Carier Wo- 
ve) ， 忆 其 用 以 荷载 低 遇 率 电 流 ， 便 多 广播 放 也 。 此 种 重要 之 作用 ， 称 需 番 幅 ， 
容 和 后 述 之 。 

因 播 返 与 收 捷 天 棕 之 消耗 甚大 ， 收 香 机 应 有 高 遇 率 放大 器 ， 用 以 增强 由 天 粮 
收 得 沿 弱 之 信号 。 收 秋 机 之 目的 ， 傈 将 高 届 率 信号 远 原 需 播 理 室 中 所 广播 之 志 香 
。 故 收 香 楼 之 作用 入 奥 于 进 机 者 相反 。 闪 看 图 二 ， 可 见 高 凶 率 信 呈 傈 通过 检 波 器 
或 去 需 幅 器 (Demodulator) 较 乱 切实 ， 盖 其 作用 适 与 笛 幅 器 者 相反 ， 可 将 原 
来 低 明 达 电 流 与 载波 完 公分 开 也 。 如 此 所 得 之 低 明 检 电 波 ， 当 能 於 收 香 机 之 低 遇 
率 放大 器 放大 之 ， 而 迁 至 揭 声 器 ， 使 其 冰 原 需 发 音 室 原 有 之 浮 亚 。 

2. 传 话 器 

在 此 介 帮 发 拓 机 奥 收 香 机 各 角 之 梗概 后 ， 吾 大 妈 须 同 述 其 普 骤 机 件 
器 。 党 一 人 在 说 话 或 任何 亏 昔 发 出 时 ， 其 周转 
空气 即 产生 振动 ， 如 另 一 人 趋 近 之 ， 其 耳膜 当 
和 此 振动 所 刺激 ， 而 贡 见 说 话 者 之 声 理 。 然 而 
， 吾 人 深 知 此 种 空气 振动 ， 仅 能 及 放 近 地 ， 如 
说 话 者 欲 将 其 声 昔 传 违 认 下 地 ， 必 须 届 空 气 振 
动 释 篇 长 肖 李 电 振 动 ， 然 后 至 中 不 再 将 其 膛 原 
篇 声 理 。 用 以 改 区 空气 振动 需 电 振动 之 机 件 ， 第 三 园 
即 称 传 话 器 。 传 话 器 中 有 多 随 ， 但 最 常用 者 ， 首 推 类 式 传 话 器 ， 加 三 所 示 ， 即 其 
切面 简 图 。 因 痰 粒 之 电阻 ， 与 作用 其 上 之 外 力 成 正比 ， 炭 式 传 话 器 即 利用 此 性 质 
而 先 成 其 任务 。 如 加 所 示 ， 此 式 传 话 器 之 关 粒 傈 密封 谎 译 实 之 容器 内 ， 基 前面 
则 熏 空 气 楼 触 之 薄膜 相 过 * 至 按 口 管 之 违 接 ， 在 使 播 昔 之 做 气 振动 ， 街 从 放 涉 腊 
上 ， 而 属 化 炭 粒 之 外 压力 。 在 正常 状况 之 下 ， 传 语 器 有 稳定 电流 通过 ， 恰 放空 所 
振动 使 沙 膜 前 后 沂 动 时 ， 作 用 欠 炭 粒 之 压力 伍 通 过 其 中 之 电流 ， 则 相应 发 生 营 化 
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"然而 ， 此 电流 之 释 化 ， 其 篱 微弱 ， 在 未 传 返 至 放射 室 之 前 ， 应 鸭 传 话 器 放大 器 
放大 篇 是 。 

此 外 倚 有 电容 式 及 动 圈 式 传 话 器 雨 种 ， 普 通 亦 有 用 之 。 志 容 式 传 新 器 之 主要 
部 分 ， 傈 一 以 空气 入 介质 之 电容 器 ， 其 金属 片 一 和 坑 可 自由 有 运动 之 薄膜 ， 他 和 霞 固定 
不 动 之 厚 片 。 当 香波 使 薄膜 前 后 移动 时 ， 此 传 话 器 之 电容 与 充电 ， 即 相应 发 生 静 
化 ， 而 产生 与 秋波 振动 相同 之 电流 。 至 认 动 圈 式 传 话 器 ， 其 原理 及 构造 与 动 围 式 
揭 吉 器 相似 ” 其 动 圈 与 薄膜 相 接 ， 可 以 自由 在 围 空 隙 内 转动 ， 而 产生 和 与 示 波 相 同 
之 电 故 。 一 一 竺 模 一 一 


\ 一 一 一 一 一 一 一 天 一 天 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
- 全 天 一 全 一 一 天 一 全 一 一 一 一 一 一 一 二 一 、 


四 得 外 差 式 收音 机 机 
图 中 606 用 作 第 一 航 再 生 检 波 ， 再 生 作用 由 卫 ; 赤 节 ，60C6 之 抑制 机 ， 连 至 振 
强 管 76 之 屏 极 或 棚 检 。606 之 屏 极 输 出 ， 狼 钱 忆 中 间 遇 波 多 压 器 ， 至 79 之 控制 机 
2 79 篇 雨 个 三 标 管 所 币 成 
” 上 部 用 作 第 二 航 再 生 检 
波 ， 再 生 作 用 以 5 及 了 。 
调节 ;下 部 则 用 作 低 过 波 
放大 。79 上 定 部 检 波 和 后 ， 
由 屏 极 办 出 ， 猎 电阻 电容 
器 交 连 后， 逻 至 下 部 之 棚 
间作 
昔 器 。12Z3 用 作 趾 波 整流 器 ， 略 出 需 115 伏 腊 ， 轻 Cia Cs 滤波 器 ， 以 供给 屏 电压 
o 燃 久 电压 直接 由 电 产 降 礁 而 得 ， 包 源 需 110 交流 或 直流， 在 220 电源 上 ， 当 用 
一 降 蚜 攻 礁 器 ， 压 成 110 伏 腹 壤 出 。 中 间 波 调节 在 450 或 500 千 遇 波 值 。 
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芙 鹤 管 之 认 规 。 培 
SS 第 一 季 “ 划 纤 管 的 治 革 及 进展 的 概况 
以 罕 管 的 历史 ”不 过 五 十 多 年 ， 在 1883 年 美人 爱迪生 Thomas A.Edison 者 ， 
在 试验 电灯 泡 叶 ， 燃 过 若干 鳍 点 以 后， 内 泡 的 玻 现 内 部 ， 有 一 层 黑色 物 堆积 起 来 
7 侍 关 点 过 的 时 间 泡 长久， 过 种 黑色 物 也 辣 厚 ， 直 到 以 后 使 风 泡 弄 得 黑 虹 ， 从 是 
要 过 生 又 用 一 金属 片 , 放 在 灯泡 内 ， 如 第 一 图 = 党 电 池 连 接 时 ，G 指针 指向 电流 由 


烘 玫 流 入 金属 片 的 石 向 ， 就 是 表示 有 电流 通通 。 如 果 和 与 A - 娩 泡 

是 连接 ， 指 针 不 动 ， 玫 示 没 有 电流 通过 。 当 时 学 者 不 能 角 一半 人 
释 其 理由 ， 俊 短 过 三 现 象 叶 爱 边 生 现象 Pdiaon 卫 ffect。 在 

1896 年 ， 英 人 ， 佛 兰 敏 J.A.Fleming 者 ， 研 究 爱 氏 现象 ， 站 “ 调 直 去 





在 烛 泡 内 的 其 他 一 端 ， 装 一 片 镍 板 做 屏 极 。 燃 岁 凋 咯 ， 屏 
株 上 有 电 该 流动， 过 就 是 发 现 等 空 管 的 鼻 和 家。 到 1899 年 ， 
渴 姆 咎 J.J'Thomson 及 立 动 生 0.W.Richardson 一 氏 及 电 





DO 大: 
和 
子 学 避 ， 解释 过 种 现象 ， 就 是 狼 体 放射 电子 ， 电 子 入 茶 正 时 册 
电 的 屏 极 吸 引 ， 於是 爱 氏 现象 乃 得 明白 。 二 醚 管 的 作用 ， 第 一 园 
是 因 移 电子 能 由 灯 秋 和 飞 向 金 遇 片 的 屏 极 上， 但 不 能 由 片子 上 飞 回 般 秋 的 ， 所 以 不 
花灯 秋 上 通 的 直 沪 或 是 交流 ， 屏 极 上 的 电 瀛 ， 却 季 是 单 向 的 。 汪 种 单 向 的 电流 性 
， 恰 与 夏 石 相同 ， 可 以 作 检 波 或 整流 器 之 用 。 

1907 年 ， 美 人 杜 往 勒 De-Forest 加 了 一 个 金属 的 移 形 物 ， 在 炊 攻 与 屏 极 间 ， 
而 成 了 三 极 芙 窑 管 。 因 篇 三 极 管 的 发 明 ， 扰 称 电 学 入 短 之 猛 淮 ， 不 特 是 用 作 无 入 
电 检 波 器 ， 站 且 可 用 以 作 放大 器 及 振 温 器 。 今 日 的 新 式 里 空 管 ， 多 是 改 端 认 三 标 
管 呢 ! 

因 乱 三 极 管内 部 各 极 间 的 电容 量 很 大 ， 潜 是 用 作 高 遇 率 放大 的 时 候 ， 易 使 同 


授 影 响 到 配 丑 的 棚 极 电路 ， 因 此 发 生 了 振兴 ， 藉 去 了 放大 的 功能 。 在 能 棚 管 未 发 
TREETRERIENDRGESEEEEEpNRUaEIIIRIEREESGIEDDGGSERSEREDpuiogirtrzpantingarangaaiasiaousaraszcxaeraeonipzaaaTyaeeoemaggpcamaarcao 
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明 以 前 ， 大 都 是 探 用 中 和 式 稼 路 〈Neutrodyne Circuit) ， 双 叫做 平 差 线路 ， 就 
是 用 以 中 和 回 授 电能 发 生 的 振 温 影响 。 自 从 能 管 发 明 以 后 ， 过 种 困 内 ， 舟 解决 
了 。 因 往 能 棚 管 ， 除 了 三 极 管 所 有 的 相 极 ， 屏 极 和 赫 极 外 ， 在 棚 极 熏 屏 极 之 间 ， 
稳 加 了 第 四 极 ， 叫 做 能 相 航 。 因 此 ， 和 能 极 把 屏 棚 间 的 容量 平分 得 --， 所 以 有 十 
大 优点 : 第 一 ， 内 部 容量 减少 ， 回 授 作用 得 以 驳 除 ; 第 二 ， 机 本 控制 屏 流 之 效能 
增 大 ， 放 大 导数 因 之 而 增 。 

以 和 后， 斯 奴 再 .A.Snow 及 柏 阳 亭 Stuart Ballantine 人 发明 可 释放 大 傈 数 能 棚 管 
， 就 是 控制 棚 的 遵 称 ， 用 不 均匀 的 线 法 ， 雨 端 较 密 ， 中 间 较 球 。 汪 种 装置 ， 对 施 
电子 流 控 制作 用 ， 以 两 端 较 弦 ， 中 间 较 能 。 当 极 的 负电 压 降 低 时 ， 因 和 需 在 各 转 
并 排斥 作用 还 小 ， 所 以 由 屏 极 正 电 压 所 吸收 的 电子 ， 还 紫 均 匀 的 由 相 网 通过 。 记 
是 当 李 负 奏 较 大 时 ， 雨 端的 电子 斥 力 较 大 ， 所 以 -部 份 电 流 容 截断 ， 使 不 能 迷 放 
屏 极 。 因 此 棚 极 电压 增高 时 ， 稚 能 发 生 较 小 的 屏 流 释 化 。 在 机 杖 负 压 增 加 更 大 时 
， 则 电子 流 更 小 ,直到 屏 流 乱 零 时 止 。 

最 近 十 数 年 来 ， 更 有 张力 五 极 管 ， 特 种 控制 五 极 管 》 三 极 红 生 管 ， 健 科 强 力 
管 ， 二 标 三 极 图 生 管 ， 二 极 五 极 饮 生 管 ， 释 换 遇 这 五 棚 管 ， 吾 力 电 训 所 用 的 水 沦 
弦 力 管 ， 最 新 发 明 的 金属 凌空 管 ， 及 用 钛 超短波 的 小 型 印 子 式 芙 空 管 ， 在 电视 方 
面 有 隆 极 电子 管 等 等 ， 过 种 种 新 的 发 明 ， 都 是 无 称 电 进步 的 原动力 。 

蜗 秽 起 来 ， 其 空 管 的 改进 ， 可 以 分 作 二 方面 讲 : 

” 险 标 的 改 释 ;按照 热 体 放射 电子 的 学 说 ， 普 通用 电流 通过 一 金属 类 ， 使 他 发 
雪 ， 欠 是 有 电子 由 金属 料 发 射出 ， 如 第 二 图 所 示 ，(A) 篱 直接 加 以 火焰 ，(B) 塌 
直流 电流 加 娄 法 ，(C) 过 交流 电流 加 娄 法 ， 上 述 三 种 是 直接 加 热 式 ，(D) 旭 需 傍 
热 式 ， 由 险 极 放 射电 子 ， 金 属 秋 的 质料 ， 有 人 用 生 鲍 秋 ， 不 过 要 烧 得 白 热 才 能 帮 
射电 子 ， 所 以 很 俩 电 ， 现 在 巴 不 很 探 用 。 第 二 种 是 舌 铠 合金 条 ， 因 篱 负 在 较 低 的 
温度 ， 印 能 放射 电子 ， 所 以 比较 省 志 。 第 三 种 是 用 涂 有 氧化 物 的 金属 灰 ， 焉 要 燃 
到 微 征 ， 就 能 放射 很 多 的 电子 。 直 娄 式 的 除 极 的 放电 体 ， 和 燃烧 体 是 在 一 块 儿 ， 
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英 丽 真 这 管 之 昱 性。 
入 近 十 除 年 来 ， 因 广播 事业 之 发 和， 必得 机 之 必 计 ， 日 有 进步 ， 而 所 用 之 芙 空 
管 ， 其 式样 奥 质 量 之 改进 ， 尤 篇 日 新 月 娟 。 故 截至 现在 止 ， 日 常 所 用 之 中空 管 ， 
除 普 通 之 二 极 管 ， 三 极 管 ， 四 极 管 ， 五 极 管 外 ， 你 有 所 间 可 释放 大 傈 数 管 ， 肖 率 
黎 换 管 ， 二 极 三 极 殉 生 管 ， 二 极 五 极 谷 生 管 等 等 。 其 构造 不 同 ， 特 性 各 加 ， 如 用 
者 不 察 ， 致 遗 择 失当 ， 其 所 装 之 收 香 机 ， 当 钴 良好 之 千 果 ， 可 世 计 也。 区 需 便于 
应 用 起 见 ， 将 现在 英国 各 公司 其 空 管 之 特性 ,列表 认 后， 让 加 简略 之 鹏 明 。 改 
4 伏 觅 及 6 伏 股 之 直接 加 娄 凑 空 管 与 其 他 可 漓 本 表 内 所 列 其 空 管 代 夫 者， 此 不 在 
内 。 
达 变 换 管 

普通 超 等 外 差 式 收音 机 办 ， 有 一 局 部 振 温 器 ， 用 以 产生 局 部 遇 率 振 刘 电流 ， 
和 所 收 得 之 射电 旭 率 电流 ， 同 时 检 太 放 第 一 检 波 器 内 ， 以 产生 波 卷 ,而 得 中 加 遇 
率 电流 。 凡 用 以 完成 此 种 作用 之 昔 空 管 ， 调 之 过 率 释 换 管 。 且 因 超 等 外 差 式 收 香 
机 球 用 其 广 ， 此 类 半空 管 亦 有 种 种 之 式 榜 ， 故 共 本 季 专 贻 之 。 所 有 此 类 半空 管 ， 
呈 非 十 种 不 同性 质 之 苇 空 管 合 装 藕 一 碍 泡 内 者 ， 其 管内 实 具有 两 种 其 空 管 相当 之 
极 数 ， 而 能 发 生 雨 种 不 同 之 作用 一 一 一 起 第 一 检 波 器 作用 ， 一 篇 局 部 振 漫 器 作用 
。 花 将 普通 各 式 通 率 达 和 管 ， 分 别 裔 明之 。 

三 极 五 极 攀 生 管 (Triode-Pentode) 傈 三 入 管 与 五 极 管 相当 之 各 极 同 里 于 一 从 
泡 者 。 其 婚 炎 只得 公共 ， 仍 是 有 两 种 独立 之 作用 ， 惟 共管 外 必须 有 振 温 器 交 志 之 
装 秆 。 如 是 ， 此 管 可 以 代替 过 去 雨 管 明 率 胡 换 器 岁 。 

至 於 七 极 管 《Heptode) 路 杰 具 有 第 一 检 波 器 及 振 温 器 之 作用 ， 定 -多 极 管 
, 而 井 带 生 管 也 ， 蔷 其 负极 与 护 近 之 二 相 标 ， 构成 一 振 盟 电路， 奥 普 通 三 极 管 所 
旺 电 路 之 作用 ， 完 至 相同 ， 其 从 三 棚 极 ， 一 屏 标 及 负 标 ， 则 如 一 能 棚 管 之 各 极 ， 
形成 第 一 险 波 器 。 如 以 普通 趴 空 管 雪 明 之 ， 称 其 入 三 极 管 奥 可 党 放大 傈 至 能 相 管 
5 光 着 站 导语 光 


第 六 期 和 无 曙 第 六 O 页 
串 千 而 成 ， 较 需 适 党 。 至 从 振 强 器 之 交 违 ， 傈 在 管内 用 电子 交 巡 (Electronic Co- 
upling) ， 以 成 完 明光 爸 换 器 之 作用 。 熏 此 管 相 位 者 ， 侍 有 作 极 管 (0etode) s 如 
称 前 者 傈 由 三 极 管 伍 四 极 管 而 成 ， 则 和 后 者 当 篱 三极管 与 五 极 管 所 钥 成 。 一 一 换 车 
之 ， 从 极 管 之 不 同 放 七 极 管 者 ， 有 如 五 极 管 之 轴 放 四 极 管 也 。 

在 欧洲 各 国 常用 之 过 牵 霓 换 器 ， 倚 有 一 种 三 极 闪 极 带 生 管 〈 Triode-hexode ) 
5 此 管 各 极 分 篇 十 部 分 ， 一 篇 三 概 管 者 ， 一 需 夫 极 管 者 ， 而 其 负极 ， 则 两 者 公共 
o 三 极 管 专 司 振 淮 之 用 ， 六 极 管 形成 第 一 检 波 器 。 前 者 之 棚 枉 与 后 者 之 一 相 极 相 
接 认 管内 ， 以 乱 交 连 之 用 。 此 管 特别 适用 於 短波 收 香 机 。 

入 ”“ 栅 ”” 管 

现在 能 机 管 不 特 认 高 遇 率 放大 器 中 契 少 用 之 ， 而 和 需 可 爸 放 大 傈 数 管 所 代替， 
邹 於 超 等 外 差 式 收 音 机 之 过 率 敬 换 器 中 ， 亦 已 庆 奉 。 如 用 篱 放大器， 其 在 交流 收 
昔 机 者 常 分 机 志 压 欧 1.5 伏 腊 ， 以 免费 生 棚 流 ， 防 研 配 谐 电路 ; 但 在 直流 收音 机 
中 ， 则 惫 应 用 机 仿古 之 必要 。 

当 熊 机 管用 需 放 大 器 时 ， 甚 放大 倍数 可 用 普通 方法 计算 之 。 花 篇 简单 起 见 ， 
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众 定 其 爸 厦 器 之 释 压 比值 起 1, 屏 路 刍 荷 耗 阻 速 小 於 芙 空 管 之 耗 胡 。 图 (a ) 乱 普通 
放大 毅 ， 可 以 化 简 如 圆 \b)。 图 中 Rp 篇 时 丛 管 耗 阻 ，Ro 篇 负荷 耗 阻 "eg 乱 因 机 
路 之 信号 电压 ， 而 keg 则 篇 屏 路 内 约 生 之 电压 。 由 图 (pb) 可 知 屏 电 放 条 

ip 一 由 eg/Rp 十 卫 。) 
Rp 和 Ro 


则 邓 一 eg/ 了 及 p 一 Gmeg 
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第 天 二 下 扰 塘 生 第 三 釜 ， 
而 在 卫 o 之 电压 降 需 卫 o= ipRo=GaegRo 
故此 级 之 放大 倍数 需 。 A= 卫 o/eg= 一 GaesRoyeg=GmRo 
“普通 Gm 之 单位 和 需 胡 安 培 / 伏 胸 ，BRo 乱 欧姆 ， 故 放大 倍数 应 等 谎 互 导 (Gm) 革 负荷， 
耗 阻 之 乘积 再 除 以 1 000。 如 磷 压 比值 不 等 於 1) 则 此 放大 倍数 仍 须 除 以 比值 。 

当 其 於 超 等 外 差 式 收 得 机 中 用 入 第 一 检 波 器 时， 其 棚 优 压 常 较 高 ， 以 臻 交流 
耗 阻 常 增加 。 在 此 种 情形 之 下 ， 理 花 上 放大 倍数 之 计算 中 克 ， 但 实用 上 ， 可 以 其 
用 作 放 大 器 时 之 放大 倍数 三 分 一 计算 之 。 

如 将 其 用 作 检 波 器 或 振 漫 器 ， 则 宜 民 重 半 择 ， 普 通 以 具有 高 互 导 之 能 棚 高 明 
率 五 极 管 坟 最 通 宜 。 五 极 管 较 优 雁 四 极 管 者 ， 在 其 特性 曲 绕 也 p-Ip 上 部 ， 急 负 耗 
蛆 之 狼 曲 ， 能 核 出 较 大 之 不 失 其 电力 。 | 

可 释放 大 傈 数 管 

现在 所 有 之 放大 器 ， 涩 公 篱 可 释放 大 傈 数 管 所 包办 。 其 在 最 大 导 最 小 棚 偏 压 
时 之 每 狗 放 大 倍数 ， 可 以 完 公 如 熊 棚 管 者 之 计算 方法 求 之 ; 且 在 最 小 棚 仿 压 哮 ， 
其 与 能 棚 管 之 作用 宣 完 至 相同 也 。 

然而 ， 增 减 其 棚 偏 压 ， 可 将 其 放大 倍数 大 加 改 释 ， 而 不 发 生 失 其 及 题 倒 配 等 
谐 情 。 在 普通 交流 手 控 收 香 机 中 ， 其 爸 化 棚 偏 压 ， 常 由 高 压 中 之 电位 计 得 之 ， 而 
以 负极 接 至 滑动 器 。 至 放电 池 手 控 收 寺 机 中 ， 则 须 电 位 计 跨 接 C 电池 ， 而 以 棚 特 
回 晨 与 滑动 器 相 接 。 然 新 式 收 埋 机 ， 此 华 有 自动 香 量 控制 器 (A.V.C.) 而 不 织 手 控 
棚 偏 压 之 设置 ， 其 可 释放 大 傈 数 管 之 栏 回 昭 ， 乃 狠 浊 洒 当 之 滤波 器 ， 而 至 A.V.C. 
棚 坊 压 电 源 。 惟 此 研 机 填 ， 凌 空 管 常用 篇 检 波 器 。 

能 矢 一 定 吉 号 强度 减 小 值 所 需 之 最 大 棚 偏 压 ， 实 有 相当 之 重要 。 普 通 使 五 首 
一 定 释 化 所 需 之 棚 偏 压 入 小 ， 其 自动 香 晶 控制 之 作用 合 佳 ; 如 在 手 控 悍 晶 控制 之 
电池 收 井 机 中 ， 则 其 所 需 之 棚 偏 压 电 池 悉 少 。 然 凡 接近 电台 之 收 土 机 ， 其 所 需 之 
相仿 压 不 宜 过 小 ， 鞭 低 相仿 压 之 中安 管 ， 其 梳 大 容量 未 小 ， 在 纺 营 姓 叶 ， 将 发 必 
剧烈 之 失 鞭 也。 至 认可 胎 放 大 傈 数 高 遇 率 管 之 输出 ， 较 普通 导 空 管 者 需 大 ， 此 次 
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坊 其 优点 之 一 。 
到 极 管 
现在 专 塌 检 淫 及 自动 理 量 控制 目的 而 用 之 二 松 管 ， 佑 属 普通 。 此 类 凌空 管 当 
由 十 屏 极 一 贷 极 而 成 ， 其 屏 极 中 常 全 数 接 至 内 脚 ， 但 亦 有 分 护 於 风 脚 及 内 帽 者 。 
彼 等 所 能 承受 之 办 入 信号 ,不独 速 大 放 普 通 连 接 饮 生 管 之 二 极 管 者 ， 且 能 通过 较 


大 之 电流 。 
二 


因 二 极 殉 生 管 之 式样 黄 多 ， 不 便 专 烈 一 才 ， 将 其 附 谎 相关 车 空 管 之 各 表 中 ， 
反 蜗 便利， 如 侈 屏 二 极 三 极 侈 生 管 《Duo-diode-triode) 附 于 [ 三 极 管 (交流 耗 阻 大 
于 7;,000 欧 姆 ) | 表 中 ， 公 屏 二 私 高 过 达 五 征 殉 生 管 〈Duo-diode-HE Pentode) 附 
[可 磷 放 大 傈 数 管 上 | 才 中 ， 刍 屏 二 极 罗 出 五 极 殉 生 管 (Duo-diode-output-Pentede) 
附 【办 出 五 极 管 ] 表 中 ， 等 等 。 

此 籽 凌 空 管 之 用 处 中 多 ， 但 主要 者 ， 则 在 法 湾 世人 备 置 自动 理 量 控制 器 。 凡 链 
屏 二 极 三 极 殉 生 管 ， 些 可 同时 完成 检 波 ， 肖 组 自动 否 量 控制 (Delayed A.V.C.) 
及 初 狗 低 遇 这 放大 等 之 作用 。 而 三 屏 二 极 三 极 歼 年 管 ， 则 能 同时 篇 检 波 ， 扰 援 青 
绥 自 动 香 量 控制 (Quiet Delayed A.V.C.) 及 低 明 率 放 大 之 用 。 至 於 台 屏 二 极 五 极 
殉 生 管 共有 二 种 : 一 篇 包 含 可 释放 大 傈 数 五 极 管 及 色 屏 二 极 管 所 成 ， 前 者 完成 高 
过 率 ， 中 遇 李 或 低 遇 率 放大 器 之 作用 ， 而 后 者 旭 乱 检 波 及 自动 理 量 控制 之 用 ; 他 
篇 输出 五 生 管 及 双 屏 二 极 管 所 组 成 ， 而 用 从 输出 执 者 。 

三 二 本 

凡 交 流 耗 阻 大 基 7; 000 欧姆 之 三 极 管 ， 其 主要 用 不 ， 傈 需 棚 极 检 波 器 ,初级 
低 遇 玖 放大 器 及 超 等 外 差 式 收 香 楼 中 通 李 释 换 器 之 振 漫 器 。 惟 专机 概 或 误 力 棚 怀 
检 波 器 中 ， 最 好 如 用 10, 000 欧姆 及 中 等 放大 傈 数 之 三 极 管 2” 人 

此 种 芙 空 管 最 庆 用 篇 低 遇 李 放大 器 ， 且 普通 忆 工 耗 阻 需 10; 000 欧 姆 者 ， 能 得 
最 平衡 之 昔 调 约 应 。 凡 侧重 音质 之 收 香 机 ， 宣 用 7,000/10y000 欧 姆 耘 阻 之 攻 空 管 
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。 如 用 钛 小 收 竺 机 中 ， 其 放大 倍数 至 少 须 与 理 质 沦 重 者 , 则 宜 玩 用 10,000/20,000 


欧姆 耗 阻 之 芙 空 管 。 自 然 ， 此 种 遐 择 乃 假定 各 早 空 管 互 遵 有 相似 之 数值 者 也 。 
\\ ， 至於 振 漫 器 其 空 管 之 选择 ， 富 钴 任何 之 困 奉 ， 以 其 各 种 蛙 空 管 克 普 能 用 作 振 
漫 器 故 也 。 然 普通 以 10,000 欧 姆 耗 胃 及 1. 5/2.5 千 分 安培 / 伏 股 互 遵 之 其 窑 管 需 最 


适用。 
输出 三 极 管 

三 极 管 中 ， 其 耗 阻 小 认 7, 000 欧 姆 者 ， 多 篇 坟 出 式 。 但 其 耗 阻 鸭 大 认 4,000 欧 
姆 者 ， 极 少 般 用 于 超 等 昔 质 收 香 杰 之 小 放大 倍数 低 过 率 放 大 般 。 

输出 管 之 主要 特性 ， 当 乱 弦 力 输 出 ， 鞭 如 输出 不 金 ， 即 在 斋 度 香 量 之 下 ， 仍 
狄 良 好 埋 质 之 复生 。 普 通 室内 昔 强 ， 其 输 则 移 2,000 稻 马 特 ， 印 可 得 良好 之 车 览 
" 然 欲 求 超 等 音 时 ， 尤 其 在 高 低 两 过 率 不 能 维持 平衡 时 ， 其 略 出 必须 有 4,000 凡 
马 特 三 可 。 然 而 ， 此 种 数值 不 特 与 扬声器 之 效率 大 有 关 傈 ， 即 所 在 房屋 之 性 质 亦 
有 影响 ， 最 好 依 各 人 之 径 验 ， 随 楼 应 磷 坊 是 。 

办 出 电力 ， 可 以 假定 5 % 附 波 失 芙 及 翻 阻 在 最 大 电流 时 计算 之 。 至 讼 扬声器 
和 与 时 空 管 之 配偶 ， 则 因 前 者 之 季 阻 甚 小 ， 必须 有 一 释 压 器 篇 之 交 连 "此 种 霓 压 器 
之 楼 压 比 ， 可 用 算 学 方法 求 之 。 在 吾 人 研究 爸 礁 器 时 ， 可 知 其 初 科 线圈 由 次 级 镶 
圈 之 电压 ， 和 与 其 转 数 成 正比 ; 而 电流 则 与 同 数 成 反比 。 印 
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由 ( 3 ) 式 可 知 此 种 释 压 器 之 释 压 比 ， 等 认 负 荷 德 阻 除 扬声器 翻 阻 之 平方 根 。 
输出 五 极 管 

五 术 管 较 三 极 管 之 主要 优 贴 ， 篱 其 有 较 高 之 效率 及 翅 敏 度 ， 印 以 相等 之 高 礁 
电能 消耗 ， 能 得 较 大 之 界 出 ， 及 所 办 入 之 信号 强度 亦 较 小 。 然 在 另 一 方面 ， 五 极 
管 与 扬声器 之 配偶 ， 颇 不 一定 ， 且 和 规避 如 高 昔 调 之 不 和 谐 现象 起 见 ， 必 须 备 有 香 
负 控 制 电路 。 应 用 五 奈 管 跌 亦 可 得 高 车 贤 复 生 ， 但 较 应 用 三 极 管 者 坊 疮 。 故 合 者 
常 需 侧 重 埋 质 之 收 香 机 所 导 用 。 然 而 ， 在 露 化 度 及 用 费 至 少 与 理 质 落 重 之 收 香 机 
中 ， 五 标 管 之 乱用 实 无 出 其 右 者 。 

三 极 管 及 五 极 管 各 表 中 ， 茹 有 棚 偏 压 耗 阻 一 行 ， 其 定量 马 特 ， 可 以 熊 棚 及 屏 
极 志 流 德 值 ( 队 安 培 ) 之 平 石 ， 乘 耗 阻 数 值 ( 欧 姆 )， 再 除 以 1,000,000 而 求 之 。 


传真 输出 管 


因 站 流 惧 窑 管 之 发 站， 新 式 核 出 直流 管 常 有 发 明 。 该 管 之 输出 旗 大 ， 高 礁 电 
池 供 栓 之 电力 ， 尤 短 经 济 ， 普 通 所 谓 ' 了 ?和 籽 管 及 QPP 管 〈Quiescent Push-Full 
Valve) 者 ， 苦 属 之 。'? 闫 管 乱 两 只 三 极 管 同 装 认 一 自 泡 内 ， 而 用 作 推 挽 式 者 。 
其 棚 偏 礁 常 分 等 於 雾 或 乱 极 小 之 负电 证 ， 使 八 输 入 电压 之 大 部 分 明 波 间 ， 产 生机 
流 o 

在 办 出 电路 中 ， 揭 声 器 之 计 偶 ， 亦 须 用 一 释 礁 器 ， 其 释 厦 比 之 计算 方法 ， 应 
与 前 述 核 出 管 者 相同 ， 惟 其 直 沪 耗 阻 及 漏 感 量 ， 均 不 宜 大 。 因 “3 类 管 之 特性 与 
五 标 管 者 相似 ， 在 释 压 器 正 粽 圈 上 ， 亦 须 跨 接 一 耗 阻 与 电容 器 所 成 之 理 调 控制 电 
路 ， 以 台 在 高 理 记 时 ， 费 生 不 和 谐 之 和 理 届 。 

因 “B“ 上 类 管 有 棚 流 通过 ， 綦 入 萎 阻 应 小 ， 且 常 须 一 低 过 率 管 ， 即 怖 振 器 ， 
径 降 压 器 而 供给 之 。 此 释 压 器 之 壁 压 比 求法 与 惊 出 殉 礁 器 者 相似 ， 即 以 “B- 类 管 
棚 极 与 极 间 之 独 阻 ， 除 前 航 之 负荷 煽 阻 ， 再 找 其 平方 根 求 之 。 


在 某 种 情形 之 下 ， 亦 有 用 蜡 礁 器 ， 而 不 用 降 压 器 者 。 此 和 节 可 以 注意 几 中 移 奈 
TFIEEEEaRaiRHSTE SECIRAIDITRTTREIUTSYETZEIDTTTnCPDTGgrrSPaeriTEEECTSCIETEDTPEIDEHITEIETETECEEOEIENECSEEDYPISY Ia 
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比 之 数目 而 知之 也 。 此生 数目 之 表示 ,以 前 一 数字 属於 初 角 ， 而 及 后 一 数字 属 庆 
次 级 。 然 则 ， 所 彰 2 一 1 比 者 ( 才 中 兹 钨 此 数 ) ， 即 才 示 初 航 有 雨 倍 次 级 之 牧 圈 ， 而 
减 降 压 器 ， 至 认 1 一 2 比 者 ， 则 初级 仅 有 一 全 次 般 之 粮 圈 ， 而 乱 腊 压 器 也 。 

生 *B' 烽 莹 相 抗 衡 者 筷 QPP 管 。 此 管 乃 雨 只 五 原 管 同 装 认 一 从 泡 内 ， 而 用 塌 
推 挽 式 者 ， 其 相 偏 压 甚 大， 使 传导 屏 流 极 小 。 蜀 出 电路 之 必要 条件， 由 与 “B( 类 
角 者 天 要， 但 因 不 许 烟 流 存在 ， 其 输入 电 路 与 任何 推 换 式 者 相同 ， 且 到 惯 上 常用 
一 高 比 异 礁 器 。 

整流 管 

天 矢 交 流 收 香 机 中 高 原 电 源 之 整流 器 ， 实 无 须 多 述 ， 以 其 所 发 生 之 问题 ， 此 
坊 理 人 所 深 知 者 也 。 表 中 所 列 粮 出 之 数值 ， 傈 假定 运用 4 姜 法 拉 特 之 电容 器 者 3 
而 此 电容 器 之 工作 定量 电压 ， 则 应 大 於 1.4 倍 实效 交流 惊 入 电 礁 ， 故 与 500 伏 用 
杰 压 器 让 用 之 电容 器 ， 其 工作 电压 最 少 必须 700 伏 胸 。 

现 有 内 区 电压 极 高 之 新 式 整流 管 ， 以 入 通 用 式 收 香 机 之 用 。 此 机 各 管 之 哈 穆 
， 此 互相 训 精 ， 而 不 须 电源 杰 压 器 者 。 此 类 整流 管 ， 中 多 篇 个 波 式 ， 但 有 二 部 有 
两 屏 极 及 雨 旬 极 者 ， 可 以 用 篱 征 波 式 整流 器 ， 侍 波 式 整流 器 及 倍 压 式 整 洗 器 。 

金属 整流 器 之 特性 才 ， 大 致 与 整流 管 ， 者 相同 ， 愉 用 页 倍 礁 整流 器 电路 中 电 
容器 之 电容 量 及 工作 电 豚 ， 亦 烈 在 内 。 所 定之 电容 量 ， 基 通 共 50 遇 / 种 之 电源 ， 
如 其 电源 需 100 肖 / 秒 者 ， 电 容器 证 减少 一 侍 ， 至 其 电源 篇 25 过 / 种 者 ， 则 电容 
器 宜 增加 一 倍 。 

在 各 玫 中 ， 光 於 间接 加 娄 时 空 管 ， 交 流 式 奥 直 瀛 式 之 区 别 ， 跌 未 表明 ， 但 吾 
人 可 以 依 一 般 价 例 而 定之 ， 印 凡 间 接 加 娄 其 空 管 休 明 4 伏 股 者 ; 普 侦 交流 式 ， 如 


标 乱 其 他 电压 者 ， 则 篱 交流 ./ 直流 电源 管 "和 后 者 之 电流 “第 定 需 0,2 或 0:3 安 培 ， 
惟有 时 亦 有 .0.18 安培 者 。 
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天 上 空 坛 验 宁 

左 贺 乱 美国 作 同 温 层 探 
险 之 第 二 测 探 气球 下 所 双 之 
力 形 刷 秘 办 部 情形 。 此 链 之 
直径 篇 2.7 公 尺 ， 左 立 者 息 
大 优 安 德 生 Anderson， 其 右 
篇 大 佐 史 梯 温 斯 Stevens ， 
二 人 正 预 试 机 件 以 备 上 升 。 
史 梯 温 斯 正在 试验 扰 黎 电 全 
器 以 便 上 升 后 与 地 面 通信 。 
左下 角 之 金属 大 手中 ， 盛 有 
混合 之 液体 养气 及 淡 气 ， 作 
供给 呼吸 之 用 ， 因 币 篮 傈 一 
密闭 之 球体 ， 其 内 部 不 与 外 





界 钼 通 也 。 
太平 洋 与 同 
温 层 之 呼 应 
美国 这 东航 容 黎 
之 [中 国 飞 前 号】 在 
距 加 利 福 尼 亚 海 口 24 
公里 960 公 尺 之 上 空 
”用 抵 委 电 与 同 温 层 
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第 二 测 探 氟 球 通话 。 此 时 美国 国家 广播 公司 
之 米 勒 氏 到. Burke Miller 与 全 美 航空 条 机 
师 模 锡 克 氏 了 dwin C.Musick ， 正 钛 飞行 时 与 
高 处 同 温 层 之 安 德 生 及 史 梯 温 斯 大 佐 互 相 如 
话 。 此 种 交 读 乱 飞 行 中 一 种 特 黑 之 色彩 。 
新 记 从 之 同 温 层 测 换 

前 圆 需 世 界 最 大 之 第 二 测 探 气球 ， 闪 去 
年 之 休战 纪念 日 (一 九 三 五 年 十 一 月 十 一 日 ) 
黎明 ， 由 美国 南 媚 科 他 South Dakota 之 黑山 
BlackHills 起 具 ， 渤 至 72, 395 黄 尽 ( 合 22; 066 
公 尺 ) 高 度 ， 创 造 新 纪录 。 球 下 又 有 起 验 室 

〈 套 看 上 人 条) ， 收 策 有 无 数 之 材料 。 此 球 匀 
异 计 八 小 时 十 三 分 ， 安 然 降 落 於 白 湖 双 hite 
Lake 附 近 。 此 图 所 示 乃 较 小 之 第 一 测 探 气 球 
， 合 於 一 九 三 四 年 七 月 二 十 从 日 上 红 至 60， 
163 英 尺 (18,475 公 尺 ) 之 高 度 。 
天 空 之 征服 者 

左 圆 需 创造 异 高 记 多 之 第 二 测 探 气球 飞 
异 蕉 云层 上 之 情形 。 安 德 生 及 史 梯 温 斯 大 佐 
人 於 此 次 上 蜡 儿 得 多 种 科学 上 者 材料， 使 世人 
对 灰 同 温 层 有 进一步 之 认 忆 。 

太平 洋 中 之 无 线 电 人 

术 平 洋 中 之 非 尼 克 斯 Phonix 龟 上 ， 新 
建筑 一 座 纸 义 电 各 ， 此 岛 位 认 非 支 Fiji 淹 岛 
之 北 狗 960 公里 ;在 蕊 丈 Suva 与 楂 香山 之 
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航 籽 内 ， 实 际 上 乃 一 东 岛 ， 然 乱 科学 上 探讨 之 很 气 地 ， 因 天 文 家 已 预定 於 明年 在 


此 不 枫 察 完 公 日 他 也 。 双 新 西戎 政府 将 特 借 一 架 凤 便 播 理 机 与 观察 园 ， 以 次 帮助 
AS 


玄 9 





巴 勒 摩 与 狂 遇 之 连 络 移 
西西 里 岛 之 首 城 巴 勤 靡 Palermo 与 意大利 京城 间 ， 用 请 平 电 烧 之 连 攻 ， 业 已 
完成 ， 西 西里 岛 上 之 各 电台 ， 已 成 立 东 方 播 车 网 ， 将 氮 叶 与 购 局 ， 那 不 勤 斯 Na- 
Be8 ”及 巴里 芭 交 换 节目 


法 国庆 播 事业 之 扩充 
法 国 广播 事业 委员 会 呈 事 M. Pellene 氏 ， 最 近 在 商业 联合 会 席 上 ， 声 种 法 国 
钴 穆 电 之 发 展 ， 将 起 过 其 他 各 国之 上 。 论 衣 已 通过 一 笔 新 疆 算 ， 建 筑 雨 座 大 电台 
蕉 中 部 及 西南 部 ， 第 一 座 设 钛 距 惠 泵 重 Vierjon 东 15 公 里 之 爱 落 惠 Allovis 村 中 ， 
电力 锡 150 扳 ， 波 长 仍 用 巴黎 电 训 之 1,649.7 公 尺 ， 购 今年 年 底 完成 。 第 二 座 则 坝 
於 Monlins 附近 ， 乱 100 征 电 力 之 短波 机 ， 蔬 储 播 运 节目 至 殖民 地 = 至 放 波 铜 多 
Bordeaux 120 和 王强 力 电 训 之 建筑 ， 正在 进行 ， 将 用 新 式 之 定向 天 和 粮 ， 使 法 国 高 山 
区 有 和 良 好 之 接收 云 。 
英国 广播 公司 之 计划 
英国 北 集 格 兰 之 50 生 新 播 运 机 , 今年 秋季 印 可 完成 * 北 威 泵 斯 之 班 茅 Bangor 
地 方 所 设 之 转播 机 ， 亦 将 认 仿 年 成 立 ， 此 电台 将 阜 普 里 稳 斯 Plymouth 及 波 和 
和 诅 司 Bournemouth 作 畏 播 半 匈 ， 以 代替 在 鼓 处 之 播 反 机。 西北 区 电 右 之 电力 ， 
增加 至 70 匠 ， 而 敦 偷 及 克 格 兰 区 在 最 近 数 星期 内 ， 亦 将 改 禹 同 屿 电力 。 新 东北 区 
播 撑 机 ， 据 定 乱 100 枉 云 。 
伦敦 将 建 强力 志 合 


英国 乱 改 进 接 收 伦敦 区 广播 起 见 , 将 庆 1937 年 建筑 一 座 引 力 电台 ; 吕 Ducerie 
计划 侣 限制 中 波 电 训 之 电力 乱 100 氢 ， 然 对 振 符 电 威 熏 趣 之 国家 ， 况 人 此 数目 应 
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该 增加 ， 此 事 将 於 国际 无 称 电 会 议 加 以 诗 论 也 。 
维也纳 之 新 计划 

奥 国 专 家 考察 各 国之 广播 事业 以 个， 气 在 共 也 锣 建 筑 一 广播 台 ， 认 1937 年 春 
开幕 ， 将 乱 欧 济 最 新 式 之 抵 著 电 中 心 ， 其 计划 中 有 各 种 发 理 室 ， 使 香 启 厅 ， 矿 院 
， 末 要 场 ， 法 国 酒 馆 式 之 歌 竹 台 ， 及 演 训 宝 等 ， 包 括 在 一 座 房屋 之 内 。 

捷克 斯 拉夫 之 新 计划 

掩 克 斯 拉夫 改组 广播 之 整个 计划 ， 内 包括 在 布拉格 Prague 建 筑 第 二 电台 ， 电 
力 篇 60 逢 ， 再 建 一 同 电力 电台 ， 代 符 纲 在 Roisco 电 人 台 ， 及 在 Brno 建 筑 100 和 板 癌 ， 
蓄 并 认 1937 年 间 ”> 在 Bratislava 附 近 ， 亦 将 建筑 新 电 吝 云 。 

为 奏 计 划 短 波 广播 机 

及 内 坟 其 航行 世界 各 地 商船 之 福利 计 ， ”所 建筑 一 吕 力 之 短波 广播 双 ” 每 日 除 

供给 新 闻 外 ， 冰 转播 其 首都 哥本哈根 之 节目 。 
冰 饥 之 短波 播 泛 

冰岛 之 短波 播 返 ， 在 4 月 23 日 18 点 40 分 (格林 威 斯 稳 淮 陵 ) 开始 正式 服务 ? 
每 星期 六 认 上 述 时 间 内 ， 自 其 都 会 雷 克 雅 维 克 Reykjav 丰 播 返 节目 ， 呼 号 锡 “Ut- 
vorp Reykjavik”, 著作 “0Ottvarpb3Raykyaveek2 或 用 英文 ， 旭 需 “The Icelandie 
次 蚀 短 波 台 ， 洪 波长 篇 24.52 公 尺 。 

立 陶 金 计划 中 之 100 耳 志 全 

立陶宛 政府 已 雷 有 的 款 ， 所 失信 年 建筑 一 座 100 重新 电 训 ， 以 代替 现在 考 纳 
斯 Kannas 波 长 1,935 公 尺 〈 每 秒 155 千 迪 波 ) 之 7 棋 电 训 ， 此 外 估计 邵 装 置 短波 杰 
” 灰 以 转播 节目 至 海外 之 贡 梁 云 。 

和 组 芬兰 之 广播 


纪 芳 天 广播 有 限 公 司 之 诗 移 输电 台 ， 和 电力 俊 500 互 特 ， 波 长 址 251 公 尺 〈 仓 种 
1 195 千 过 波 ) ， 但 其 播 返 节目 ， 能 迷 平 英国 。 





Short 一 wave Broadcaster” 
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挪威 之 新 电台 
、_ 挪 成 于 政 管理 局 大 时 页 根 Bergen 海 口 附近 之 阿 斯 科 Askoy 小 岛 上 ， 建 筑 20 也 
电 吝 一座， 代替 原 有 一 策 之 播 返 机 ， 从 大 月 初 开 姑 试验 ， 其 波长 篇 352.9 公 尺 ( 
每 秒 850 和 于 尝 波 ) 。 


山 
红 





挪威 之 广播 屋 

挪威 之 阁 色 用 0Oslo 城 ， 将 建筑 一 新 式 广播 屋 ， 由 Niels Holter 氏 设计 ， 民 全 

得 有 建 贫 师 之 奖金 ， 傈 一 知名 之 士 云 。 
人 苏格兰 公 园 中 之 新 电台 

区 人 恪 病 耗 10,000 金 磅 之 费用 ， 於 格 史 夫 Grove 公园 中 ， 新 建 一 座 警察 缸 称 电 
播 运 机 ， 已 蕉 五 月 初 开 姑 武 验 ， 用 此 电路 ， 可 自 花 赂 随 奥 巡视 偷 娄 及 其 郊外 500 上 
辆 装 有 铸 焰 电 之 汽车 通信 ， 摔 可 与其 他 各 省 之 同样 电 右 互相 严 烙 。 

斯 特 拉 斯 煲 之 移动 发 音 室 

斯 烽 拉 斯 堡 Strasburg 电 洗 ; 因 欲 直接 转播 各 闭 近 区 域 节目 ， 故 定 造 一 古 火 
讲 ， 内 有 等 候 室 ， 发 苦 室 ， 韶 室 ， 小 唐 房 ， 以 及 室内 之 放大 机 件 。 此 节 火 车 ， 如 
停 在 基 故 ， 印 可 将 某 处 之 电话 称 ， 接 至 其 重播 进 机 广播 之 。 

巴黎 铁塔 之 志 视 全 

小 国字 电 部 在 巴黎 钱 塔 项 上 建设 之 电视 台 ， 试 播 周 果 ， 花 坦 良好 ， 乃 大 林 年 
五 月 二 十 三 日 起 ， 正 式 播 适 ;有 跳 短 ， 歌 曲 ， 及 各 上 硬 陀 ， 歌 舞 班 蓝 员 表演 等 节 
目 ， 凡 有 电视 接收 机 者 ， 颇 极 视 员 之 娱 云 。 

独 遇 之 新 天 绿 

吕 忆 短波 各 近 睹 置 一 新 式 天 称 ， 其 式 全 坟 一 直径 10 公 尺 之 金属 男 球 ， 改 届 认 
240 公 尺 高 之 桥 棍 项 上 ， 此 槛 悍 能 抵抗 每 小 时 144 公 里 速记 之 大 风 ， 因 其 蓄 桥 村 人 
容 大 风 吹 倒 ， 故 此 坎 竺 需 届 计 预防 云 。 

获 奇 之 超短波 广播 
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飞利浦 公司 在 尚 兰 应 用 之 新 式 碳 子 (Magnetron) 发 射 机 ， 播 泛 超 短波 1.2 公 
尺 波长 之 信号 ， 业 已 成 功 ， 锡 速 64 公 里 之 距 赚 ， 其 天 称 高 度 ， 播 适 篇 70 公 尺 ， 
接收 训 需 80 公 尺 。 





潮汐 及 漫 吉 影响 雁 微 波 乱 要 电 
乌 最 近 之 报告 ， 在 英国 之 Lympne 及 法 国之 St. Inglevert 间 ， 播 运 17.4 公 分 
之 微波 振 穆 电 ， 和 常 受潮 汐 及 天 时 之 隐 研 :因此 可 让 明 温度 及 气压 释 化 时 ， 对 从 超 
短波 电路 有 相当 之 影 叶 ， 训 可 发 现 由 此 一 电台 傅 至 披 一 电台 之 志波， 一 部 份 直 接 
傅 迷 ， 另 一 部 份 则 自 海 面 反射 后 而 傅 迷 云 。 
太阳 西北 姑 发 现 大 光 焰 
南京 紫金 山 天 文 台 ， 前 便 测 见 太阳 西北 选 上 ， 有 一 大 光 焰 ， 初 见 时 高 攀 四 苑 
公里 ， 和 后 延 耳 鸭 二 十 亡 公 里 ， 不 及 秆 小 上 时， 已 脆 高 至 十 昔 公 里 ， 如 烈焰 飞腾 ， 四 
面 射出 ， 速 度 有 至 每 秘 一 百 公里 以 上 者 ， 越 一 小 时 和 后， 即 完全 消减 ， 据 称 此 傈 轻 
气 层 爆发 性 之 日 班 云 。 
扰 绿 电 测 水 
测验 海水 深浅 ， 以 前 多 用 直 硬 鱼 测 及 水 压 测 深 ， 现 德国 已 发 明 一 超短波 和 无 粮 
志 调 深 器 ， 优 芒 吧 减 火花 发 射 器 ， 极 入 便捷。 其 法 傈 利用 回声 测 探 ， 先 发 射 短波 
无 要 电 直 汗 海底 ， 再 使 返 射 认 背 中 之 收受 器 ， 则 显示 燃 邹 发 生 微 光 ， 由 迷 前 刻度 
盘 . 上 之 度数 ， 印 知 水 之 深浅 。 按 水 中 声波 速率 ， 每 秒 甸 迷 1，500 公 尺 ， 遇 率 篇 
38, 000 千 过 波 ， 故 用 此 器 测 一 万 公 尺 之 深海 ， 亦 仅 需 14 秒 链 左 右 云 。 
日 人 发 明志 波 锅 驶 飞机 
旦 人 大 河内 氏 罗 四 年 之 苦心 研究 ， 已 完成 以 电波 碍 胸 飞 机 之 发 明 : 可 由 机 内 
之 收 电 楼 操 继 帮 驶 ， 除 能 投弹 摄影 外 ， 复 有 一 种 自动 之 安全 融 备 ， 能 垂直 升降 ， 
邹 在 姓 响 大 雪 之 中 ， 亦 能 平安 航行 去 。 
瑞士 将 举行 无 合 电 宣 傅 遇 





第 七 五 页 扰 和 铺 昌 第 三 乱 


瑞士 将 锥 今 年 秋季 ， 举 行 忠 橡 电 护 大 宣传 明 ， 其 目的 乃 使 山 间 居 民 ， 光 认 钴 
称 电 有 相当 之 训 埠 ， 日 期 已 气 定 由 十 月 廿 五 日 至 三 十 一 日 。 
国家 郊外 日 
习 ” 黄 国 无 粮 电 入 所 租 纳 之 每 年 国家 郊外 日 ， 定 於 六 月 六 七 十 日 时 行 ， 此 篱 业 从 
家 研究 纸 称 电 之 重要 日 ， 届 竺 英伦 三 岛 ， 将 逼 设 若干 轻便 硬 时 电 训 ， 和 从 事 工 作 ， 
凡 期 苑 得 相当 之 效果 。 


第 一 次 之 乱 线 志 广 播 
欧洲 之 第 一 次 无 稼 电 广播 ， 咒 息 傈 1920 年 6 月 15 日 ， 由 Chelmsford 电 训 所 


播 运 ， 然 事实 上 这 在 1913 年 至 1914 年 间 ， 布 重 塞 泵 少 近 之 Laeken 小 电台 ， 已 行 播 
返 , 於 1914 年 3 月 28 日 ,全 广播 一 完 圣 节目 ， 不 过 此 发 射 机 ， 蕉 欧 战 爆发 时 被 毁 妇 。 


业余 家 之 救火 工作 
羡 国 最 近东 北部 之 水 笑 区 内 ， 业 余 家 将 圣 进 机 供 长 时 间 之 通讯 ， 在 碧 芝 集 


Pittsbuzrg 及 其 他 各 城 ， 因 水 秋 影 响 ， 断 邦 电 之 来 源 ， 业 余 家 则 用 电池 发 动 播 运 机 
， 与 外 界 通 讯 。 
重大 利用 和 无线 电 作 治疗 业务 
意大利 政府 在 区 马 成 立 一 治疗 所 ， 专 需 海 上 意外 或 急病 而 设 ， 必 要 时 ， 陡 
上 上 或 海上 乘机 ， 基 可 由 铬 生 指 挥 ， 运 急需 之 血清 及 毕 品 ， 最 近 又 记 京 城 创 届 一 
挎 粮 电 治 冶 所 ， 能 播 返 病人 心跳 之 芙 实 速度 ” 厌 以 辨 明 病 媳 。 
和 第 5ooooo 位 俩 
才 腿 者 之 幸运 
波 晒 广播 事业 管 
理 不 ， 风 一 金 表 与 第 
500, 000 位 倒 莫 峻 执 
, 照 者 ， 贺 示 管 理 处 克 
长 Major'Starznski 授 





表 熏 M., Dunowski 
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时 之 摄影 。 
破 天 死 之 更 个 通话 
据 柏 林 电 讯 ， 近 有 定 婚 情 偶 一 对 ， 男 年 二 十 五 训 ， 住 在 莱比锡 ， 女 年 二 十 三 
岂 ， 住 在 柏林 ， 两 人 均 傈 串 耳 ， 欲 互相 目 现 其 形 影 ， 特 在 新 装 届 之 长 途 传 摧 电话 
上 ， 交 仍 六 分 秒 ， 此 一 对 情 则 ， 用 杀 耳 对 话 时 ， 人 双方 岩 表 示 欣 怀 之 色 ， 彼 此 均 其 
了 解 ， 训 未 发 生 困 鸣 。 
征收 播 泛 外 国 和 节目 移 
法 国 国会 新 通过 一 条 法 合 ， 凡 法 国 广播 电台 播 运 外 国 节 目 之 收入 ， 须 以 百 分 
之 廿 五 秽 税 ， 开 此 税收 之 一 部 份 ， 将 补助 法 国之 赦 院 或 其 他 娱乐 场所 。 
”80,000 人 金 镑 之 防 正 干 摄 费 
据 最 近 英 国 下 坑 院 之 副 主 计 官 sir W. Womersley 报告 ， 其 国内 工程 病 ， 对 认 
英国 广播 节目 之 防止 干 援 问 题 ， 所 用 时 间 甚 多 ， 每 年 因此 耗费 之 金钱 ， 狗 坊 80,0 
00 金 镑 云 。 
”法 国之 防止 静 饥 运动 
法 国 仍 屋 法 作 积极 防止 胡 电 汉 动 ， 每 日 基 有 出 版 物 表示 其 进步 率 ， 三 月 内 共 
抽查 6,277 次 (过 二 月 份 多 269 实 ) ， 其 结果 二 出 11,542 件 机 器 坊 发 生前 电 之 来 源 ， 
此 项 机 器 之 主人 ， 已 怠 迫 装 置 防 止 静 电 之 融 人 备 ， 同 时 有 19 不 不 霜 等 者 ”被 控告 认 
法 院 。 
美国 广播 事业 撮 张 之 和 统计 
在 1925 年 时 ， 美 国共 有 566 座 电台 ， 其 翻 出 电力 篇 121.5 征 ， 十 年 之 后 ， 电 
台 增加 至 637 座 ， 籽 界 出 电力 增加 至 2, 685.75 御 。 其 中 美国 国家 广播 公司 所 管理 者 
， 共有 97 座 电 训 ， 分 做 认 71 个 城市 中 , 其 物 粮 出 电力 锡 巡 1,74124 征 。 we 
美 电 训 增 加 速度 秽 之 ， 预 料 在 今年 年 底 ， 可 增 至 3,000 笑 云 


去 年 美国 转播 欧洲 节目 之 统计 
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美国 之 扰 称 电脑 兴 ， 伍 年 效 吏 欧洲 之 节目 世 多 ， 认 1935 年 间 ， 美 国 国家 广播 
公司 贿 播 欧洲 节目 ， 共 计 229 艾 ”又 研 偷 比 亚 广 潘 公司 情 播 国外 节目 ， 共 寻 149 妇 


〇 


Z 由 


美国 之 广播 收入 
美国 国家 广播 公司 钦 1935 年 间 收 入 贫 31,148, 931 金 元 ， 狗 合 6,230, 000 金 镑 


,再 偷 比 亚 广播 公司 之 收入 傈 未 列 入 ， 因 该 公司 向 多 正式 公告 也 。 
英国 匠 内 之 坎 加 

1936 年 三 月 英国 哇 局 共 发 出 621, 602 件 收 理 册 轨 照 ， 内 除 尽 照 换 新 照 外 ， 共 

增加 44, 004 件 ， 站 有 354 件 ， 傈 狼 逢 告 后 方 行 全 取 者 。 
中 央 气 象 侣 骤 告 看 反 

南京 北 入 并 中 央 气 象 台 ， 每 年 让 大 月 至 十 月 间 ， 向 有 订 风 邮 告 ， 除 上 午 十 时 
下 车 五 时 ， 在 该 音 由 上海 海岸 蕊 用 英文 广播 ， 及 在 中 央 包 训 和 与 志 州 电 吉 用 国语 
广播 处， 站 由 电 扫 局 范 费 直接 搬 发 诗 治 海 各 地 之 渔业 水 产 柚 开 ， 本 年 应 航海 界 届 
海 业界 要 求 ， 史 记 夜间 十 二 时 ， 增 加 广播 一 次 ， 其 广播 内 容 ， 包 括 同 风 中 心 之 所 
在 位 置 ， 滥 行 方向 ， 强 烈度 及 影响 秀 围 云 

天 津 东 京 间 成 立 拓 过 和 无线电 路 

交通 部 以 天 津 生日 本 往来 电 只 ， 乱 数 吴 多 ， 特 由 电 改 司 生日 本 肖 信 和 省志 锣 忆 
代表 ， 依 据 前 订 中 日 报 务 合同 ， 成 立 天 津 东京 间 直 过 短 缕 电路 ， 规 定 六 月 一 日 起 
,正式 开放 。 又 北平 生日 本 往来 电报 ， 亦 定 走 大 月 十 泡 日 起 由 此 电路 传 天。 现 交 
部 已 在 津 装 设 新 发 报 机 两 部 ”其 波长 一 篇 60 公 太 ， 一 篇 24 公 扩 云 。 

成 都 新 广播 台 竣 工 

交通 部 在 成 都 舌 设 之 广播 电 右 ， 电 力 10 征 其 机 件 傈 购 自 德国 ， 现 一 切 工程 ， 

均 已 告 摊 ， 闻 已 开始 试播 云 。 
天 津 丛 世 报 筹 圾 播音 机 

津 市 丛 世 轨 估 便利 宣 传 起 见 ， 将 在 入 内 褒 一 播 营 机 ， 电力 入 500 无 特 ， 并 电 

旺 部 核准 ， 正 在 筹办 云 。 








中 央 教 育 部 备 委 ， ”上海 市 教育 局 立 委 ，' ”中西 器 更 研究 社 主 壤 


站 
印刷 精美 本 二 疙 于 省 月 刊 各 呈 和 汪 汪 内 容 里 富 
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言 花 医院 酶 症 服务 指 
推陈出新 之 要 六 蓝 除 与 打 诊 

文 页 研 究 届 查 
新 医 东 晰 史 之 研究 全 国 中 西医 竟 学 校 调查 报告 
古代 中 西 路 克 之 关 傈 信箱 
玩 由 与 由 釉 与 宋 天 仁 先 生 书 其中 获 科 


新 知 介 铬 俐 化 问题 二 5 何 家 玲 
健康 教育 覆 何 家 谈 先 生 书 


定 -~= 价 影印 恬 籍 考 | 第 
国内 全 年 二 元 由 | 每 部 定价 人 元 
4 统 移 五 元 ( 镍 | 辑 罕 人 下 六 
三 < 
中 年 不 定 郡 票 九 | 多 天 月 底 正 同 放 二 下 在 牛 咒 二 信 乔 七 号 中 西 
五 折 贷 ) 时 出 画 ) 辑 」 起 学 举 研 先 社 出 版 都 












四 一 州 二 绝 一 畏 -- 月 一 刊 
民国 二 十 五 年 四 月 份 
第 五 爸 第 四 期 要 目 









聊 下 全 二 人 生来 之 世界 轻 济 先 汪汪 刘 陋 和 
制度 答 本 年 日 本 炊 洲 之 展 罗 
人 本 年 风 俄 经 湾 之 
过 汉 及 来 中 国 烙 济 发 展 之 过 程 德国 国际 贸易 的 次 
也 时 烃 湾 疯 题 (食料 和 攀 笠 ) 答 锣 浙 交 四 省 对 政 状况 
二 入 经 济 珊 民 之 检讨 青岛 工商 业 概 : 
址 府 狐 原 调查 记 最 近 中 央 之 竺 汪 建 设 
巴 县 负 产 调查 站 
品川 风 斤 中 某 必 允 财政 部 棚 粹 法 






三 年 来 我 国 烃 济 纹 寻 图 
重 度 中 湛 及 洋 水 谈 洲 图 


好 下 于 砚 徊 演 俯 法 信 










每 册 国 第 二 角 低 年 十 二 册 二 元 中 年 六 咎 一 元 二 角 代 售 及 预定 处 加 下 : 
重 变 : 各 大 书局 南京 : 花 牌 楼 性 店 上海 : 罕 凡 站 苇 公司 ) 上 海关 吝 公 ) 中华 
茜 访 公司 ， 现代 书局 ”北平 : 玉 上 l 书 局 ”武昌 : 新 生命 画 局 汉口 : 生活 坦 后 
苏州 : 时 氏 茜 芒 服 务 社 杭州 :中国 亲 吝 公司 “说 州 :3 汗 海 鹤 苇 公司 -本 行 ? 
成 都 亡 巍 两 分 行 ; 壮 县 > 内江 自流 井 ， 宜 痪 了 泛 富 涪陵， 上 海 各 办事 不 










中 国 ， 建屋 











第 十 三 答 第 五 期 
公路 建设 点 农村 烃 济 ……… 和 及 项 熙 | 钢筋 混 许 土 杨 标 计 货 法 之 研究 … 和 0 鳃 ” 蓝 
国民 烃 济 建设 有 到 动 论 要 ……………… 和 从 自 昌 开封 市 建设 天 到 ee 陈 王 型 
N 救 涛 我 国 项 业 之 途 伍 ee 李 孟 鼎 | 美国 石油 产品 宗 人 堆 规 知 ( 炉 ).………………， 吴承洛 
广 西 篇 猎 岩 销 之 近 沈 ov 章 折 薄 | 建设 要 并 屠 辑 
发 是 江西 纸 汪 之 管见 。oeeeeeeeeeeeee 建设 消息 日 证 







价目 : 全 年 过 邮 二 元 ” 雾 售 和 仁 胡 二 和 角 
发 行者 : 南京 西医 门 西 莫 埠 中 国 建设 协会 
代 和 售 处 : 公国 各 大 书局 














上 本 胃 。 者 
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肉 频 之 营养 价值 与 国际 贸易 上 之 赵 瞧 … 李 乘机 | 近来 中 国 矿产 的 情形 :ee 
发 酵 微生物 之 概要 与 峭 用 ee 续 光 清 | 厂 巴 测量 入 ( 纪 pp 王 光 富 


林业 之 进化 ( 粮 )… ee 宋 荣 茂 | 矿山 调查 及 状 价 法 ( 纺 ) 去 燥 织 
杆 档 洼 意 往 则 下 各 荣 茂 | 日 本 化 学 工业 之 近况 ( 粮 )…… 和 9 糖 光 清 才 
砂 金 矿床 之 调查 及 评价 法 深 源 境内 恒山 煤田 区 域 届 查 报 告 ( 粮 )… 曹 焕 文 








发 行者 ”太原 新 民 北 正 街 四 号 和 后院 中 华 实业 协会 
定 价 每 份 零 鱼 三 角 外 境 加 邮费 二 分 公 年 十 二 册 本 坟 三 元 三 角 
外 志 国 内 三 元 五 角 四 分 国外 五 元 七 角 邮 草 在 内 

地 票 代 洋 十 足 通 用 惟 以 五 分 以 下 需 限 








国内 唯一 之 全 象 刊物 


第 十 二 答 ” 第 四 期 要 目 四 月 廿 五 日 出 版 





冬 寒 是 否 嘎 水 炎 之 狂 兆 ee 然 可 杆 长 其 天 扬 预 告 之 大 炙 ， 和 ee 鲫 子 政 
民国 二 十 五 年 三 月 十 天 是 至 十 七 日 极 波 溪 之 琳 录 ee seeeveroeseoosy 品 竺 注 辟 
面 之 移动 与 且 江 中 下 流 之 大 露 ……… 虑 著 | 民国 二 十 五 年 三 月 全 国 天 拒 概 况 


民国 二 十 五 年 二 月 濠 海 淤 海河 之 冰 炎 … 赵 ” 恕 | 气象 消息 全 通讯 
谈 可 杆 著 … 诲 钱 虎 阁 | 民国 二 十 五 年 三 月 份 各 地 全 条 耗 计 


价 ， 每 期 大 洋 一 角 守 年 六 期 大 洋 陆 角 全 年 十 二 期 大 洋 一 元 ( 邮 阁 在 内 ) 


谭 轩 虑 南京 北 征 半 分 象 研究 六 


中 国 气 象 学 会 
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欧美 各 国 扰 徐 电 广播 事业 之 积极 钓 开展， 可 以 从 欧美 广播 电 训 内 建 之 频繁 ， 
电 训 电力 高 谨 之 小 二 以 及 获 妈 人 数 之 剧 增 等 事 富 上 避 朋 的 。 实 际 上 ， 广播 扰 称 电 
之 任务 ， 不 但 能 角 提 限 娱 乐 ， 商 情 以 及 合 时 的 消息 ; 同时 ， 更 可 以 利用 作 篇 教育 
上 的 工具 ， 来 提高 民族 的 意识 ， 文 化 以 及 关 扬 各 种 科学 的 趴 理 ， 基 此 优点 ， 区 
美 各 国 的 广播 事 革 ， 才 如 此 地 路 进 。 

否 国 自 九 一 作 事 伙 凡 后， 广播 电台 的 建立 ， 已 较 前 增多 ， 国 营 和 民警 的 物 数 
呈 已 有 八 十 余 座 ， 但 电力 莉 数 钩 不 过 十 离 天 特 ， 以 之 与 欧美 各 国 比较 ， 集 星 平 其 
和 后 。 过 在 幅员 广大 “ 人 口 繁多 而 民族 的 意 蕉 和 文化 内 不 能 恰 如 入 意 的 中 国 ， 实 然 
是 一 个 惫 切 需要 注意 的 问题 ; 故 在 中 国 广播 认 业 惨 谈 经 营 的 现 阶段 圳 ， 利 用 优 悉 
电 广播 的 力量 ， 讲 引 中 国 走 进 现代 化 和 科学 化 的 前 途 ; 过 个 工作 正 是 无 穆 电 学 者 
和 和 从 业者 应 读 急 起 直 妃 去 担当 的 。 本 文 消极 方面 在 指出 欧洲 广播 事业 进步 的 肆 熟 
， 积极 方面 正 是 想 利用 作乱 我 们 步 趋 的 借 钱 。 

感 洲 各 国 广播 事业 的 管理 ， 多 数 实行 中 央 革 人 制 (State Control) ,而 其 程度 的 袖 
髓 ， 则 秽 各 自 的 环 卉 而 差 以 。 有 和 纯 震 公家 性 质 的 ， 有 生 官 性 质 的 ， 也 有 私人 狼 敬 
的 。 除 了 极 少 数 的 例外 而 外 ， 中 央 得 直接 向 收 香 机 吐 备 者 微 收 相当 的 贡 取 税金 
此 种 税金 有 的 括 数 交 答 广播 租 积 ， 有 的 却 保留 鼻 舌 百 分 之 龙 ， 作 入 推进 国家 行政 
的 费用 ; 同时 对 不 钠 税 金 的 歼 杂 ， 则 子 以 法 律 规定 的 不 罚 一 一 以 需 款 六 原则 。 

现在 ， 想 以 广播 租 积 的 所 有 者 ， 广播 电 训 的 数 括 与 志 力 ， 帮 常 稚 持 费 的 来 源 
及 收 昔 机 登 忆 丽 洒 的 人 数 等 四 项 程序 ， 简略 的 来 岂 写 欧 测 各 国 无 称 电 广播 事业 之 
浊 步 的 雪 态 。 玫 

英 | 英国 广播 事业 的 专利 机， 在 一 九 二 七 年 便 由 英 王 命 全 界 吵 英 国 广播 公 

人 
叶 期 有 延长 可 能 ， 访 公司 置 有 理事 五 个 ， 理 事 长 一 人 ， 由 国王 洲 导 任 命 。 该 公司 
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工作 情况 及 收 支 大 概 ， 每 年 均 须 向 邮 务 部 有 长 提出 群 和 组 之 报告 
天 认 传 拖 ， 中 天 政府 如 训 坊 有 播 姑 某 重 节 目的 必要 了 时 ”得 合 该 公司 遵照 播 途 
Ni 或 者 ， 如 邮 移 部 长 发 现 该 公司 电台 所 播 节 目 有 于 禁 例 时 , 亦 得 合 其 停 属 "此 外 ， 
在 必要 睹 ， 政 府 得 将 该 公 全 IIL 
司 收 妇 为 有， 而 不 负担 任 
何 赔 倘 责 任 。 
该 公司 在 一 九 三 三 年 
”已 有 二 于 二 座 电 训 ， 但 
是 乱 了 环 访 并 你 ， 更 实施 
了 一 种 匠 域 政策 ，(Regio- 
nal Seheme); 其 主旨 即 是 
在 人 口 集 中 的 区 域 ， 谢 年 
十 座 电力 较 大 的 电台 “ 洪 从 才 关 扫 冯 司 之 必 才 和 
一 播 返 地 三 节目 ， 另 一 转播 国都 方面 的 全 国 节目 ”此 种 政策 的 结果 ， 沽 少 了 许 艰 
电 吝 ?其余 的 小 电力 电台 ， 实 能 在 同一 波 带 上 同时 播 姑 。 
英国 现 有 电 吝 除 电 力 不 到 20 乓 者 不 计 外 ， 花 将 其 主要 之 强力 电台 列 如 『 表 。 















电 癌 名 称 输出 电力 ( 重 )| 波长 ( 公 尺 ) 
过 劳 威 Diotiwich 150 1;500.0 
米兰 区 Midland Regional(Droitwioh) 50 296.2 
国立 偷 敦 工 ondon National (Brookmang 了 Park) 20 261.1 
偷 敦 杞 工 ondon 及 egional (BrooEkmang Park) 50 342.1 
立 北 部 Northern National (Slaithwaite) 20 261.1 
北部 区 North Regional (Silaithwaite) 50 449,I 
国立 苏格兰 Scotigh Notional (了 alkirk) 50 285.7 
胡 格 兰 人 区 S$cotish 有 Regional (了 alkirk) 50 391.1I 
国立 西 邵 Westerm Natiomnal (Washford Corss) 20 26T.1 


西部 区 Western Regional (Washford Corss) 50 373.1 
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上 列 各 之 蔓 幅 度 些 百 分 之 从 十 。 一 九 三 二 年 十 二 月 ， 该 公司 在 迷 文 区 (Da- 
ventry) 改 置 多 座 短 波 电 训 ， 其 天 牧 正 汶 着 各 主要 局 地 一 南美， 非洲 ， 澳 大 利 
亚 等 ， 伯 英 国 未 部 的 播 理 ， 可 以 直 志 各 该 地 。 

在 英国 ， 凡 有 收 井 机 的 民 内 ， 年 须 缴 税 十 先 合 ， 邮 锣 部 就 税金 炉 额 中 提取 百 
分 之 十 ， 财 猛 部 提取 百 分 之 四 十 三 ， 多 余 旭 津贴 大 广播 德 会 。 根 据 最 近 的 称 计 ， 
英国 广 册 牙 梁 现 有 7,415,709 和信， 其 人 口 移 数 需 46,189,445 人 ， 瑞 浴 旺 人 口 之 比 
例 ， 锡 百 分 之 十 夫 ， 平 均 每 大 人 有 收 莹 册 一 架 。 

人 

半 ER 

德国 原 有 九 个 广播 租 积 ， 扫 属於 九 个 重要 支部 ， 而 由 一 个 名 和 需 Reichs Rund- 
fuank G. M. B. 互 . 的 攻 机 并 管辖 ; 此 炮 油 并 发 蕉 柏林 ， 归 各 支部 有 管理 的 和 财政 
的 支配 机。 

一 切 的 广播 电 训 ， 概 
由 中 央 字 电 部 奥 建 ， 阔 受 局 
中 央 萄 制 ， 其 广播 的 政治 
”和 节目 ， 由 中 央 节 目 久 及 属 
督 处 分 别 掌理 之 。 

自 一 九 三 三 年 希 特 拉 
政府 成 立 人 后， 一 切 广 播 租 所 
- 雁 之 攻 制 权 ， 就 转移 到 公 人 8 
共 指 考 宣 传 部 (Ministry 
of Publie Instruoetionrand 
Propaganda) ， 哪 电 部 只 可 掌 技术 权 及 税金 徽 收 权 ， 原 有 的 G:M. .也 . 移 机 关 队 
作乱 公共 指 虱 宣 传 部 的 执行 机 关 之 一 ; 中 央 节 目 不 亦 裁 拔 ， 一 切 节 目的 草 握 及 伟 
播 ， 另 以 其 他 沽 当 机 关 不 理 之 。 





德国 多 乒 电热 管理 处 


第 元 一 训 扰 迷 重 全 
2 


和 德国 广播 事业 有 了 关 的 谭 大 改革 就 是 在 公 其 指导 宣传 部 部 长 之 下 ， 另 车 德 
国文 化 会 (German Culture Chambz), 届 有 昔 乐 ， 象 微 芯 六 ， 占 剧 文学 ， 新 闻 及 广 
改 播 等 办 公 不 ; 广播 处 (CR Broadcasting Champbr) 包括 扰 线 电 俱 纪 
部 ， 各 种 扰 各 电 技 术 及 研究 围 体 ， 收 车 册 负 造 者 团体 等 等 ; 另外 ， 一 切 从 事 状 广 
播 有 关 的 职业 者 ， 概 妥 向 广播 厂 赴 册 ， 否 则 印 闽 春 其 所 事 台 业 。 
一 九 三 三 年 秋 间 ， 中 央 更 推行 一 征 人 要 准 的 国民 收音 机 ， 其 目的 在 防止 人 民生 
路 他 国 播音 。 


德国 夫 有 10 舌 以 上 之 弦 力 广播 电台 十 余 座 ， 艾 以 波长 需 序 列表 如 下 : 
















电 让 渤 全 省 2 要 壹 出 电力 ( 扔 )| 波 长 ( 公 尺 )| 绸 幅 百分数 
灾 渤 Zeesen 60 70 
斯 德 胸 赂 腹 Stuttgart 100 二 
科 偷 Cologne(Langenberg) 100 人 
募 尼 克 Munich 100 一 
求 比 锡 Leipzig 120 70 
柏林 Berlin 100 50 
站 堡 Hamburg 100 70 
布 苦 斯 劳 Breslau 100 70 
哥 尼 斯 堡 onigsberg (Heilsberg) 100 50 
佛 琅 克 租 了 rankfurt 25 70 
配 硒 Saarbriieken 7 2 








据说 德国 逮 在 筹建 100 撕 电力 及 电力 饼 小 之 志 训 多 座 。 

在 德国 ， 有 收 昔 机 的 民 末 ， 每 年 须 钠 税金 24 局 克 ， 失 业者 及 成 文 者 台 税 。 根 
据 一 九 三 五 年 二 月 底 的 调查 ， 双 国 广 册 忠 浴 计 共 7,192,952 人 ， 其 中 477; 312 人 驶 - 刁 
但。 德 园 和 口 物 数 篇 65, 300, 000 人 ， 匠 紧 与 人 口 之 百分比 需 11.00， 平 均 每 九 人 
有 收 和 土楼 一 架 。 

本 】 枉 俄 的 广播 事业 ， 其 主要 的 任 狗 在 认 作 国际 宣传 ， 和 需要 下 到 过 个 目的 

ee 
Eee ee 
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的 开展 。 

侮 俄 的 广播 事业 傈 由 邮电 委员 会 他 权 负责 ,广播 的 节目 则 由 攻 俄 政府 认可 的 
团体 分 配 之 ; 中 央 克 济 委员 会 又 乱 了 要 利 便 五 年 计划 的 进行 ， 更 典 建 了 赂 多 大 电 
站， 蓄 於 一 九 三 三 年 一 月 另 届 钨 称 电 化 及 无 入 电 广播 委员 会 ， 受 了 政府 的 委 谍 ， 
负责 推进 钨 禾 电 化 (Radiojication) 事 业 ， 以 促 浊 钴 称 电 工作 之 进展 ; 指 进 公国 的 
广播 行动 以 及 计划 收 得 机 的 人 造 及 改良 。 芒 会 届 主 席 一 人 ， 助 理 二 人 ， 由 人 民 委 
员 会 任免 ， 掌 情 三 部 一 (一 ) 扰 称 电化 部 ， 其 工作 入 广播 电 右 之 由 建 ， 收 垩 册 之 
盘 造 及 扰 牧 电化 事业 的 推动 。( 二 ) 中 央 播 壕 部 ， 其 工作 乱 计 划 中 央 广播 节目 ,站 
接受 政府 的 命 分 ， 浊 行 公国 性 质 的 宣传 工作 。( 三 ) 地 方 广播 部 ， 其 工作 吉 联 箱 各 
地 所 发 的 扰 黎 电化 及 线 称 电 广 播 委员 会 的 工作 ， 如 导 广播 的 和信 才 ， 和 和 纳 公国 的 或 
直方 的 广播 网 ，-- -一双 国 广播 针 的 目的 是 在 使 地 方志 台 和 中 央 电 右 相 响 楼， 地 方 
广播 多 的 目的 是 在 使 地 方 电台 和 其 他 地 方 的 电台 相 嘲 大 。 

在 萄 俄 ， 俱 乐 部 ， 运 动 场 ， 市 公所 ， 园 书馆 ， 币 场 (Red Comers) 及 劳 伽 者 
自行 址 碘 的 工 族 不 所 等 中 心地 同 ， 均 放置 许多 揭 声 器 一 藉 电 放 粮 的 传 半 而 奥 广 
播 志 训 直接 响 乒 的 一 一 任 人 员 并 。 此 外 ， 乱 了 要 巡 到 阶级 革命 宣传 的 任务 ， 及 提 
高 区 俄 民族 交 化 水 淮 起 见 ， 其 播 昔 探 用 六 士 四 古方 言 

获 俄 现 有 强力 广播 电 右 娄 十 座 ， 其 籽 电 力 将 过 2, 000 顶 ， 花 儿 其 在 欧洲 方面 
20 扳 以 上 之 绢 力 电 训 十 父 座 於 次 : 

电台 名 称 ， 亿 力 ( 臣 )| 波 长 ( 公 尺 ) 需 幅 百分数 











葛 斯 科 一 号 Moscow No. 工 (RWDJ) 500 1 744.0 一 - 
明 斯 克 Minsk (RW10) 人 一 
详 和 福西 倍 克 Novosibirsk (RVW76) 100 9 去 
卡 歌 Kharkov (RW20) 20 | 五 293.0 一 - 
列宁 格 勒 一 旦 Leningrad (RW53) 100 17224 :6 FF 
塔 肯 腹 Tashkent (RW11) 25| ,170.0 65 
葛 斯 科 二 号 Moscow No.2 100 ”| TI07.04 70 一 90 


饶 夫 拉 埃 Titligs (及 W7) 35 15071.4 三 
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洛斯 吐 温 顿 了 ostov-on-Don (及 W12) 20 845.1 
斯 浑 呈 斯克 Sverdlovsk (RW5) 50 800.0 

呐 斯 科 三 号 Moscow No.3 (了 RCZ ) 100 748.0 
宗 晴 Kiev (了 RW9) 36 415.5 
莫斯科 四 号 Moscow No.4 (了 RW39) 








然 蕊 俄 政 府 肖 不 以 此 需 满 足 ， 最 近 又 气 册 建 数 十 座 台 力 志 人 台 。 


在 _ 包 三 三 年 三 月 七 日 以 前 ， 花 俄 广播 事业 的 费用 ， 公 售 国 家 及 地 方 旨 补助 
， 病 后 ， 即 以 歼 取 税金 充 用 ， 此 种 税金 每 中 年 徽 收 一 次 ， 其 数 作 分 篇 (一 ) 镇 石 机 

的 下 肉 年 纳 三 个 虞 布 。( 二 ) 交 流 收 赫 机 的 鳌 溢 ， 年 纳 二 十 四 个 虞 布 ， 每 年 税金 的 
收 大 胸 在 一 千 徐 蒿 处 布 左右 。 

良机 一 无 三 三 年 三 月 七 日 的 命 合 ， 规 定 以 税金 釉 额 百 分 之 九 二 三， 补助 广播 
事业 ,其余 百 分 之 七 由 邮电 部 收 雪 ， 以 作 工 作 必 用 ， 但 到 现在 ， 税 金 已 公 部 外 雍 
广播 电 右 了， 商品 广 告 的 播 运 是 禁止 的 。 

因 胃 区 俄 广播 事业 之 另 有 其 特 向 ， 
法 称 计 ， 但 估计 当 将 过 二 千 离 人 。 

二 法 国共 一 元 三 三 年 》 将 广播 事业 大 加 改革 ，- 三 月 一 日 国会 通过 一 
We an 
金 ， 以 供 中 央 广 播 事业 的 费用 支出 ， 凑 定额 入: 

(二 ) 几 和 有 矿石 机 者 ， 年 纳 隐 税 十 五 法 郎 。 
(二 ) 几 私人 有 凌空 管 收 兰 机 者 ， 年 舱 玖 税 五 十 法 郎 。 
(三 ) 凡 一 切 不 以 营业 需 目 的 之 场所 沦 公 开花 一切 民 内 之 收 秋 机 所 有 者 ， 年 纳 
现 税 一 百 法 郎 。 
(四 ) 凡 一 切 专 以 营业 乱 目 的 的 场所 辫 禁 止 民 办 自由 区 半 之 收音 机 所 有 者 ， 年 
钠 员 税 二 百 法 郎 。 
所 收音 机 所 用 里 从 管 如 保 外 货 ， 则 以 时 空 管 价格 之 高 低 而 届 其 税额 。 





其 区 欠 是 集团 式 的 ， 故 其 碧水 数目 敌 
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凡 医 院 学 校 商人 以 及 盛 广 军人 之 填 有 收 香 机 者 允 税 。 
一 九 三 三 年 底 ， 法 物 纺 复 以 命 仿 葡 伤 扩大 蔓 和 委员 会 (该 会 成 立 失 同 年 败 月 ) 
之 活动 箱 围 ， 阔 另 届 管 理 局 用 顾问 部 以 司 长 波 电 各 节目 的 分 配 及 过 事 混 援 的 消除 
两 项 工作 。 最 近 ， 法 国 更 在 竭力 地 等 建 高 度 惊 出 电力 的 广播 电台 ， 期 使 电 廊 普及 
法 国 从 卉 。 
著名 的 巴黎 长 波 志 各 (Radio Paris), 本 来 是 私人 罗 营 的 ， 已 由 中 央 收 里 。 丝 
录 法 国之 主要 广播 电 训 十 余 座 记 后 : 


电力 (本 ) | 波长 ( 公 尺 ) | 


巴黎 禾 稼 电 Radio Paris 80 
格 里 庄 勃 P. 了 .了 . (Grenoble P.T.T.) 
里 昂 了 . 工 世 . (Lyons 了 . 工 . 工 .) 90 
巴黎 闻 T_TEECORSRER 120 
珊 赛 卫 .IJIT. (Marse 过 les 卫 : 工 - 工 .) 90 
托 办 斯 P.T.T. (Toulouse P.T.T.) 
斯 腹 拉 斯 堡 (Strasbourg) 100 
托 办 斯 扰 线 电 Radio Toulouse 60 
巴黎 各 局 Poste Paris 60 
棱 城 了 P. IT. T. (Renmnes-Bretagne 了 P. 工 .TI.) 120 
波尔多 了 .T.I. (Bordqeaux 了 .II) 50 
详 曼 提 纸 瑶 电 (Radio Normandie,Fecamp) 
尼 西 Nice 

出 本 RAT CEile 了 了: 工 . 工 ) 

里 昂 抵 各 电 Radio Lyons 

巴黎 Paris( 卫 iffel Tower) 


让 划 o 


心 
Co 
定 











SS 

在 法 国 ， 一切 私 人 径 营 的 电 训 ， 其 经 常 费 用 公 杆 地方 褚 助 ， 赣 准许 播送 广告 
。 根据 最 近 的 翻 查 ， 涉 兰 西 的 填 册 巩 来， 共计 1;957,194 人 ， 法 为 大 日 物 数 需 41， 
834; 923 人 ， 平均 每 二 十 二 人 有 收 得 机 一 架 。 
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广 一 一 一 


课 | 间 大 和 9 所 括 训 业 他 柱 ， 由 意 政 府 交 队 塌 大 和 员 揪 机 请， 而 其 捕 光 
| 园 ， 季 目 ， 另 由 登 察 委员 会 粮 其 事 一 该 会 保 由 意大利 的 政治 ， 敬 术 ， 文 
学 ,及 科学 界 的 主要 人 有 物 所 竹 成 。 广 告 的 播 适 ， 摔 不 榴 止 ， 但 有 下 述 雍 休 件 : 

(一 ) 不 得 过 反 政治 措施 ， 或 损 三 节目 的 世 六 性 。 

(二 ) 不 得 息 过 节目 播 适时 间 十 分 之 一 。 

现在 意 政府 正 努 力 把 广播 事业 普及 大 学 校 及 农村 民 双 。 

意 国共 有 续 力 电 吉 十 余 座 ， 悉 电力 的 三 百 医 ， 蕉 举 其 主要 者 如 下 : 














电 寿 名 称 电力 柄 | 波长 ( 公 尺 ) 
巴 勒 厅 Palermo 三 531.0 
佛 性 价 斯 Elorence 20 4915.8 
办 马 一 号 Rome No.1 50 420.8 
米兰 Milan 50 368.6 
热那亚 Genoa 10 304.3 
巴里 Bari 20 283.3 
吐 林 Turin No. 节 2683,2 
特 里 斯 德 Trieste 10 列 5.5 


意大利 广播 事业 之 经 济 来 原 如 下 : 

(一 ) 惫 你 电 商店 征 得 的 税金 。 

二) 吐 有 收 各 机 的 个 人 ， 和 营业 围 体 ( 如 电影 院 等 ) ， 市政 厅 以 及 其 他 公共 册 关 
徽 得 的 年 磁 。 

凡 钴 糠 电 商 店 售 出 一 架 时 窑 管 收 悍 机 时 ， 应 将 该 机 价格 之 百 分 之 二 作 需 向 政 
府 粕 纳 的 税金 ， 置 有 收录 机 的 个 人 ， 按 年 缴 钠 税金 十 八里 耳 ， 其 中 三 个 里 耳 由 政 
附 收 吉 ， 五 个 里 耳 由 展览 会 入 (Corperation of Spestacles) 收 攻 ” 

据 最 近 之 散 计 ， 意 大 利 的 址 册 员 水 ， 庆 共 3655000 人 ， 意 国人 口 悉数 短 42,24 
7,000 人 ， 平 均 每 115 人 具有 收 井 机 一 架 。 于 续 = 


TREEDCETT TITLEICTIEEETIEEEEEDIOTTTITITEEIECIECOTEECIEICIIEENEIEDIISEIEEEISEISEINIGDIEDREDICOECIIESSEIECRIEIESER 
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南京 短波 电 合 xGox 每 肖 播 音节 目 时 间 表 


电力 : 500 志 特 ”波长 : 31.7 公 尺 (9,460 千 遇 波 ) 








播 运 节 目 





上 人 必 | 雪 
19: 50 | 20: oo| 30 | 音 沁 
ET IFTTYTTTEETTETECTTTTETTTTTT 
20:10 | 20: 20 | 10 | 转播 中 央 志 溃 节 日 : 时 事 壕 羡 ( 星期 六 特别 节目 ) 
| 20:20 | 20: 中 人 


sx 到 50 | 本 中央 克昌 二 全 人 和 本 
本 量 期 下 音乐 类 鸣 “ (星期 大 特别 菠 日 ) 


21: 05 | 21: 40 | 35 | 转播 中 央 电 襄 科 目 : 英语 这 评 及 配 纪 












































| 下 失 一 病 全 于 和 全 全 呈 星期 二 庆 固 语 碟 告 新 闻 
21:340 | 21: 50 10 | 星期 三 马 来 语 地 告 新 前 旺旺 四 庆 州 证 报告 新 闻 
重 期 于 售 阿 ， 医 碟 告 新 间 星期 关 对 来 时 
21: 50 | 22: 00 | 10 | 音 沁 及 预 地 节 目 
22:00 | 一 一 到 | 售 下 
旦 期 日 





20: 00 | 20: 15 | 15 | 转播 ( 力 味 ?气象 ? 水 位 ， 国 入 江 曲 ) 
20:15 | 20: 35 | 20 | 畦 播 ( 伤 委 会 报告 ) 

520: 85 | 201 50 | 15 | 国 乐 或 转播 广州 绥 报 告 

20. 50 | 21: 05 | 15 | 粤 乐 或 述 播 广 门 语 报 告 

21: 05 | 21. 25 | 20 | 鸭 络 留 声 片 

21. 25 2 30| 5 | 预 弛 节日 

21: 30 | 22:80 | 6o| 西 网 或 转 放 下 剧 

22:30 | 一 | 一 | 售 上 


















































中 央 广 播 事业 管理 大 ”二 后 五 年 大 月 一 日 订 
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中 央 广 播 然 委 电 吝 XCOA 每 明 播 得 节目 时 间 表 







第 三 答 和 


4 虽 


粮 量 















[18: 00 





18: 30 


19: 00 


上 号: 80: 





六 
安 
它 


2 


挛 
二 


并 
一 


加 


之 
= 


庆 


三 | 广 
上 | 己 | 
全 VC 





















0 







捕 二 过 起 二 区 
共 
巧 | 吕 
车 乐 
或 文 数 授 ( 星 期 1 )3)5) 
稀 (星期 2,4,6) 
国 秘 ( 星 则 1 注 ;5) 
熙 (星期 2;416) 











日 





和 学 条 间 


扣 录 报时, 蛮 款 
在 抽 


ET 











辐 可 过 秋 ( 星 册 [255) 恒基 内 于 可 下 让 
基本 科 党 


5 | 沁 队 奏 乐 







































































































































星期 二 是 期 六 宗教 茜 咒 体 忆 
旧 彝 ,星期 17215) 2 17: 生 | 0 国 沁 
20 | 红 纪  “( 星 四 2,4;6) 15: 00| 20 | 还 谭 及 革 曲 
-| 向 15: 30 低迷 电 皆 谈 
| 体 昌 19: 00| 30 | 教育 节目 
-60 | 在 齐 ， 鸽 策 语 ) 怠 时 ， 有 所 条 ， 交 情 Ad 攻 
了 0 | 中 国民 族 英雄 故事 ea 图 
0 西 有 如: 20:. 15| 15 - 
50 | 似 悉 20:.35| 20- 
卫生 你 人 
一 | 时 期 一 “青年 冉 题 ” 星 册 二 2 05 
20 | 至 期 三 “市政 载 告 ”星期 下 : 08l21: 25| 2 
星期 在 ，” 警 政 报 告 ”星期 六 兄 红 : 30| 
一 | 元 音节 用 (星期 113;5) : 30|22: 00| 30 
30 | 药 青 节目 (星期 2,4;6) 2 00| 弛 :10 10 
泥 市 商情 ;了 机 业 渐 关 ) 亲 曲 有 :30| 20 
30 
30 
致 育 血 日 (星期 1;375) 
30 | 古今 谈 蓄 (星期 4;6) 国学 凉 谈 (星期 2) 
一 | 星期 一 年 出 星期 二 音 弥 会 星期 三 甸 此 s 3: 国 >H 
30 | 旦 期 四 在 因 星期 五 企 剧 油 奉 : 大 六 〇 干 通 波 





星期 六 粳 曲 或 歌曲 ! 便 处 水 位 ) 





-30 | 部 童 教育 (星期 六 演 识 ) 
弛 蛙 ,气象 ;水 位 ,简明 新 闻 
告 李 . 述 狂 
音乐 
学期 二 2 到 
星期 中 ” 刘 


光 语 述评 及 瑟 乐 
5 | 便 地 明 日 节日 








学 术 演 讲 
训 








新 并 








-和 | 平 测 及 音乐 ( 星 国 83.6 转 播 本 


话 则 
生 






中 央 广 播 事业 管理 处 训 






本 表 自 半 五 年 五 月 廿 夫 日 起 直行 | 














停 上 





京戏 院 侍 央 








本 刊 籁 稿 简 则 
(一 ) 本 刊 以 研究 多 可 电 归 久 信 宗旨 ”海内 外 有 以 并 记 振 称 电 方 面 之 著述 投 寄 者 ， 
() 表 庆 以 中 文 尖 幸 ， 外接 冤 吾 六 ， 请 将 原文 附 寄 》 或 将 原文 题目 ， 著 者 姓名 

刊 出 日 期 了 及 发 行 不 所 群 和 稣 明 。 
(三 ) 来 入 委 畏 客 汪 芝 兹 加 晰 式 尖 贴 符号。 文革 白 话 , 均 所 不 拘 ， 如 有 附 固 ， ,组 


纸 上 。 
人 和 放 欲 收 同 原件 ， 频 预先 吉明 。 








分 (到 村 票 代 洋 
九 也 折 计 算 





定 关 不 : 南 束 中 央 党 部 广播 钴 要 电台 管理 卡 


社 ?中 攻 商 行 ? 村 2 所 妆 殉 纪 一 Morem 


做 名 蕊 公司 合用 一 一 旬 纺 由 花生 店 旬 得 囊 
天 津 _ 商务 印 得 授 ， 北方 娄 化 流通 址 ， 城 ”昆明 -中 闪电 器 厂 ， 去 叭 区 店 -， 
模 岗 行 油 头 一 一 现代 理 局 区、 
开封 一 一 四 方 审 少 厅 忠 入 广 四 一 一 亚 美 巧 危 稼 筷 器 公司 AN 
杭州 一 一 亚洲 广播 蕊 癌 ? 湖 深 己 店 大 州 一 括 日 林政 网 于 三 要 地 砚 区 入 人 


淡 口 一 一 交口 则 店 ， 友 陪 癸 粽 沁 社 ， 大 深 审 多 旨 一 一 荣 明 沉 料 行 
重度 一 一 净 新 亚 局 ?今日 则 版 社 


世 二 人 
武昌 -一 新 生命 坦 局 
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无 精 电 第 三 
中 央 广 播 无 绿 电 大 入 COA 每 尝 播 香 节目 时 间 表 




















村 击 ， 
和 

起 | 挟 赵 - |_ 族 | 夫 

6: 30 6: 50| 20 | 早操 1 ml: 1 1 | 称 西 - 

.An 和 10 | 定 上 4 1 

















JU20: 20| 10 





[车 革 还 隶 ee - 


区 一 内 几 中 央 庆 丧事 某 管 再 
星期 一 ;二 ,三 ”学 术 演 讲 
星期 由 话 淹 











次 厨 述评 及 西 纪 本 表 自 霸 五 年 五 月 廿 夫 晶 起 实行 





2 3821. 40 5 





短 地 明 日 节日 








2 40|22: 20| 40 


新 冯 








2 20| 吕 : 00 和 





平 出 及 音乐 ( 星 避 3.6 畦 播 本 京 殿 院 宇 齐 ) 








巡 :90 一 一 一 一 


| 停 正 














本 刊 籁 称 简 划 


本 人 坟 风 让 全 入 全 用 拓 过 和 过 


人 
浏 出 日 期 及 发 行 不 所 群 租 钱 
ee 。 交 车 白话 ” 均 所 不 的” 如 有 附 图 ， 须 


遇 报 ) ) 考生 件 另 芒 。 
(七 ) 来 入 须 芷 明 姓名 地 址 以 便 通 总 ; 但 发 表 时 ， 得 用 别名 。 
(和 ) 邓 稿 请 寄 南 京 本 家 丹 中 央 广 播 业 事 管 理 处 三 闻 室 。 





本 期 广告 案 引 
亚 奖 公司 :ee 封 衷 得 光 避 要 公司 本 . 封 训 对 面 
中 华 然 烷 志 研 究 社 …… 正 区 二 三 页 至 二 四 下岗 凡 科 和 对 淮 公 司 ……" 正 炎 元 于 其 二 四 页 疝 
中 国 优 檀 电工 程 学 充 …" 正 文 二 三 页 至 二 四 页 则 意 学 正文 由 无 页 择 五 O 真 间 
县 喜 Deassooeovoooe 正文 四 天 页 所 五 O 页 骨 卫 林 本 相 正文 则 盛 真 至 五 O 〇 页 疝 
上 时 议 :… 正文 四 万 真 至 五 C@ 真 间 ”交通 赋 工 月 顾 … 正文 四 刀 页 至 五 〇 页 疝 
中 西医 逆 co 正文 兴 七 直至 大 斥 真 岗 的 咯 和 尖 有 2 正文 、 忆 下 汪 关 相机 网 
中 国 奸 训 3 正文 六 七 页 至 六 及 页 间 ”中 共 实 兹 月 刊 …………， 七 页 至 六 八 真 疝 


气象 亲 访 0 …… 正 文 六 七 页 到 六 及 页 岗 。 硬 京 短波 志 吾 及 中 央 志 作 点 看 目 贸 从 天 页 至 人 七 真 


本 刊 代 售 处 一 视 


南京 一 一 正 虫 沧 局 ， 下 半 商 务 印 人 馆 ， 中 吕 西安 一 -西安 业 馆 然 维 电 社 
三 局 中 央 世 店 四 迪 贺 车 局 ， 大 长 沙 一 一 商 小 印 亏 馆 ， 金城 图 慎 公 司 
中 壮 局 ? 天 一 埋 局 ， 花 牌 杰 审 店 南昌 一 一 南昌 玖 局 
良友 伸 社 ， 中 央 沉 业 公 司 金 一 秽 往 州 一 福州 宕 播 志 冲 ;福建 然 烁 志 俩 完 社 
? 陈 可 园 五 金 壳 器 行 ?新昌 五 金 志 常州 -一 生活 爷 店 
料 行 ?全 变 复 过 料 行 7 天 戏 叶 筷 料 苏州 一 一 鲜 甫 郊 报 入 ) 金城 亲 蓄 社 
行 》 同 昌 五 金 霹 料 行 中 天 消 费 合 扬州 一 一 世界 从 局 ， 丛 康 五 金 志和 料 行 


作 社 淮安 一 - 府 上 上 白 街 四 十 四 号 丁 志 先生 
上 流 一 - 亚 美 公司 ， 中 攻 亲 访 公 司 ; 四 来 图 蚌 卉 一 一 永昌 杂货 号 
密 局 济南 一 一 东方 艺 上 店 


北平 一 一 商务 印 次 馆 ， 圭 字 佐 粽 党 研 完 社 ? 青岛 一 一 荒 岛 画 店 
过 新 志 饮 工业 下 ”新 中 纸 楼 电工 程 蔡 湖 一 一 亭 大 利 
社 ”中 华商 行 7 华 她 沁 料 行 2 孔 安 安庆 一 -大 德 党 瞩 局 


扰 烙 志 公 司 合肥 一 一 到 义 典 花生 店 到 得 带 
天 津 一 -商务 印 效 馆 ， 北方 灾 化 流通 社 ?7 诚 昆明 一 一 中 素 尖 器 威 ， 包 内 区 店 

楼 痪 行 泪 藉 一 一 现代 但 局 
天 封 一 一 四 方 审 报 灯 蒜 让 庆 丫 一 一 亚 美 巧 危 稼 沁 器 公司 
杭州 一 一 亚洲 广播 志 言 ? 湖 滥 亏 店 广州 一 一 拱 号 王 路 四 十 三 号 李 眉 臣 洁 生 


资 口 一 一 次 口 于 店 友 陪 猎 嫁 管 社 大 过 书 抵 锡 一 一 光明 志 料 行 
阅 二 汪 重 订 一 一 北新 书局 ? 今 电 好 版 社 
武昌 ~ 一 新 生命 书局 


人 ogg 








， 0 
2 条 定价 


月 出 一 册 ? 全 年 十 二 册 o 等 月 月 中 出 版 证 和 让 和 ? 国外 每 册 如 季 总 角 口 进 纺 每 册 另 
加 六 分 o 特 号 价目 勇 谭 o 预定 价目 如 下 : 














”十 竺 ) 1 .新 疆 膏 上 二 及 日 本 各 地 订 风 价 目 了 妥 园 内 计 第 否 港 沉 门 村 过 中国 外 计 货 9 


人 2 .邮票 代 银 九 五 折合 算 ， 恰 以 一 角 以 下 且 低 省 区 名 器 者 坊 限 ) 河 拆 K 收 0 
2 3 ,外 国 况 票 照 京 市 价 换 咎 ， 不 通用 者 退回 


| 未 刊 广告 价目 表 | 











| 本 刊 广 告 刊 侈 | 二 
1 本 刊 广告 ) 格 驻 直 狐 黑 字 坟 淮 ， 如 用 色 狐 或 彩印 者 价目 另 米 5 
2. 委 登 广告 ; 如 用 图 版 ， 可 和 直 水 着 代 纹 ， 缀 用 照 如 避 站 
3.。 委 登 广告 上 所 用 文字 ) 中 西 均 可 ; 锥 西 文 煤 写 ， 须 特别 工 几 。 
4。 乓 期 广告 刊 面 蓄 o 
5 委 登 庆 结 ) 须 纠 付 让 用 五 成 ， 父 侠 和 出 千 清贫 
6。 几 登载 卡 告 者 醉 旧 本 fo 
7。 凡 本 河 所 嘻 坊 不 借 登 喜之 广告 得 耶 闻 绝 
| 代 和 售 办 法 | 
一 、 代 售 份 数 “每 灵 领 查 十 册 起 筑 ， 每 期 至 少 销 去 五 份 s 
三 、 代 售 酬 爹 “ 扰 一 由 代 售 人 现 售 或 季 容 ， 概 照 本 刊 定价 给 予 二 成 e 1 
三 \ 保 证 金 Le 
保 起 金 知 ， 即 将 本 入 照 代 贫 人 需要 数量 渤 过 或 于 通 ; 如 代 售 人 不 再 鸯 想 代 估 昧 9 
姓 噬 金 收 撤 精 抵 奏 邹 得 价 o | 
( 己 ) 如 有 相当 保证 ， 卜 经 本 庶 归 可 者 ， 可 更 摧 纲 会 
四 、 畦 账 期 限 ，” 代 售 害 价 不 论 已 未 售 完 至 多 三 个 月 浩 货 一 次 > 娄 靖 次 项 ， 铺 姑 不 锁 者 》 由 本 卡 角 
- 实 ?如 仍 未 狂 清 ， 得 停 下 寄售 ， 划 将 距 金 扣除 不 足 之 数 依法 党 俊 o 
五 \“ 退 “ 审 ， 饥 售 之 乞 ; 如 至 下 一 期 出 版 馈 一 月 未 经 售 出 者 ， 得 寄 腰 本 不- 但 每 期 不 得 超过 原 颖 2 
下 ?其 河沿 并 者 不 收 如 代 售 人 父 明 硕 六 待 有 渐 扒 站 者 焉 ， 链 以 一 入 限 过 机 
下 退 款 2 | 
7 夫 * 邮 发 凡 代 售 人 与 本 上 处 往来 画 件 及 寄 表 刊物 之 竹 仅 各 中 自 ， 5 1 
七、 介绍 定 阿 “ 凡 代 售 人 介绍 吕 期 定 较 者 (至 少 一 年 ) 本 奶 失 出 查 岳 一 成 作乱 乎 争 弘 子 代 售 人 收 到 独 
害 信 合照 九 折 袜 数 ? 井 将 订阅 者 姓名 地 址 寄 交 本 不 再 由 本 处 出 具 正 式 收 氛 ， 划拨 
直接 容 出 o “ 河 
区 并 代 售 一 要 束 定 ,本 到 和 南京 了 家 中 央 和 六 水 和 到 = 吕 


















从 \ 接 洽 处 





